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Latitude  do  Observatório 38°.  13'.  i:i".l.N. 

Longitude 9".  8'.  20'', 5.  0.  Greenwich. 

Distancia  ao  Tejo 1217,0.  metros 

Altitude  da  tina  do  barographo 102, )i.     » 

Elevação  do  terraço  sobre  o  solo. .. .      I7..'i.     » 

No  terraço  estão  os  recintos  dos  instrumentos  meteoroló- 
gicos. 

Barographo.  —  Registra  photographicamente  as  variações  da 
pressão  atmospherica. 

As  alturas  barometricas,  deduzidas  d'este  instrumento,  bem 
como  as  obtidas  por  observações  directas,  referem-se  ás  do  baró- 
metro padrão. 

A  reducção  das  alturas  á  temperatura  O"  da  escala  centigrada  é 
feita  pelas  taboas  de  Haeghens. 

Psychrographo.  —  É  o  psychrometro  de  Augusto  apropriado 
ao  registro  photographico.  Pelo  emprego  de  um  só  relógio  e  da 
luz  de  um  só  bico  de  gaz  se  obtém  o  registro  continuo  e  simulla- 
- lo  psychrometr lo  barómetro. 

As  deducções  psychrometricas  são  feitas  pelas  taboas  de  Haeg- 
hens, calculadas  pela  formula  de  Augusto,  com  os  coeficientes  de 
Begnaull. 

A  humidade  relativa  do  ar  é  expressa  em  fracções  do  estado  de 
saturação,  representado  por  100. 

Todos  os  thermometros,  destinados  á  determinação  da  tempe- 
ratura e  humidade  do  ar,  estão  collocados  ao  abrigo  do  sol,  da 
chuva  e  da  irradiação  celeste  ou  diurna,  em  espaço  onde  o  ar  cir- 
cula livremente. 

A  elevação  d'estes  thermometros  sobre 
o  terraço  é  de 1  ..'i  metros 

e  sobre  o  solo 19,0      » 

A  sua  altitude 103,0      » 

Thermometro  de  irradiação  solar. — Um  thermometro  de  má- 
xima, do  systema  de  Phillips,  de  reservatório  espherico  preto, 
mettido  no  interior  de  uni  tubo  de  vidro  hermeticamente  fechado, 
e  exhausto  de  ar,  está  situado  ao  s.  do  Observatório,  e  exposto 
aos  raios  directos  do  sol,  para  marcar  a  máxima  temperatura  da 
irradiação  solar  em  cada  dia. 

Thermometro  de  irradiação  nocturna.  —  Um  'thermometro  de 
mínima,  do  systema  de  Rutherford,  de  esphera  preta,  posta  no 
toro  de  um  espelho  parabólico  metallico,  é  dirigido  para  o  zenith, 
toda  a  noite,  do  terraço  do  Observatório.  Este  thermometro  faz 
conhecer  a  irradiação  nocturna  ou  terrestre.  Quando  as  noites  in- 
culcam chuva  n.ío  se  expõe. 

Thermometros  das  temperaturas  extremas  da  relva. — Um 
thermometro  de  máxima  e  outro  de  mínima,  deitados  na  relva, 
sempre  viços,!  sobre  o  terreno,  e  em  perfeito  contacto  com  ella, 
expostos  livremente  a  qualquer  irradiação,  marcam  as  tempera- 
turas da  relva,  máxima  e  mínima  de  cada  dia. 

Todos  os  thermometros  são  de  escala  centigrada,  e  estão  aferi- 
dos pelo  padrão  do  Observatório  — thermometro  normal  offere- 

'  lo  pela  commissãQ  dç  Kew. 
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Anemographo. — Registra  continuamente  a  direcção  e  a  veloci- 
dade do  vento.  0  catavt  nto  é  0  motor  paia  o  regiMro  dos  rumos 
dos  ventos;  e  uma  ventoinha  de  Robinson  determina  o  registro 

das  velocidades. 

Os  rumos  dos  ventos,  que  se  lêem  nos  mappas,  são  os  predomi- 
nantes ou  médios  dos  havidos  da  meia  noite  ou  do  meio  dia  até 
ás  2  horas,  das  2  até  ás  í,  das  í  até  ás  6,  etc.  Os  rumos  suben- 
tendem-se  sempre  referidos  á  meridiana  verdadeira. 

As  velocidades  são  os  números  de  kilometros  percorridos  até 
1,  2,  :i  horas.  ele.  depois  da  meia  noite  ou  do  meio  dia.  Quando 
nos  mappas,  na  linha  correspondente  a  C  (calma),  estiver  algum 
kilometro,  esta  velocidade  deve  attribuir-se  ao  vento,  que  se  se- 
guiu á  calma. 

A  ventoinha  e  o  catavento  têem  uma  elevação  superiora  de  to- 
dos os  edifícios  circumvizinhos. 

Elevação  media  do  catavento  e  ventoinha 
sobre  o  solo 2í .'i  metros 

Sua  altitude  media 108.1      » 

Udographo.  —  Registra  a  chuva,  e  as  horas,  em  que  choveu. 
0  peso  da  agua  pluvial,  que  vae  caindo,  faz  pender  cada  vez  mais 
o  recipiente  interno  do  udographo ;  e  este  movimento  produz  o 
do  tirante,  que  maneja  o  lápis  sobre  a  escala  traçada  no  papel  do 
registro. 

Elevação  do  recipiente  do  udographo 
sobre  d  solo 22,8  metros 

Sua  altitude 106,8     » 

Udometro  da  estação  inferior. — É  o  udometro  de  Bahinel, 
collocado  firmemente  no  solo. 

Sua  elevação  sobre  o  solo i,g  metros 

A  differença  de  nível  dos  dois  instru- 
mentos   21,2      » 

A  chuva  é  medida  n'este  udometro  com  a  approximação  de 
0,1  de  millimetro. 

Evaporimetro.  —  Um  vaso  cylindrico  de  metal,  pintado  de  bran- 
co, nivelado  e  firmemente  estabelecido,  contém,  até  dois  terços 
de  sua  altura,  agua.  que  se  evapora,  exposta  livremente  ao  tempo. 
Parâllelo  ao  vaso  eleva-se  um  tubo  de  vidro,  que  comellecom- 
munica  por  uma  estreita  abertura.  Todos  os  dias.  ás  9  horas  da 
manhã,  deita-se  mais  agua,  até  que  a  superfície  livre  do  liquido 
contido  no  tubo  toque  em  uma  ponta  de  melai,  que  serve  de  ín- 
dex ou  ponto  de  referencia.  A  quantidade,  que  no  dia  immediato, 
á  mesma  hora.  do  nível  do  liquido  tiver  descido,  expressa  em  mil- 
limetros,  representa  a  agua  evaporada  nas  ultimas  2í  horas. 
Vha-se  esse  numero  de  millimetros  deitando  com  um  vaso  gra- 
duado, e  cuja  relação  de  capacidade  para  a  do  evaporimetro  é  co- 
nhecida, a  necessária  quantidade  de  liquido,  pura  que  a  sua  super- 
fície suba  até  tocar  no  ponto  de  referencia  ou  de  partida.  Esta 
medição  faz-se  com  a  approximação  de  0,04  de  millimetro. 

O  evaporimetro  está  situado  no  campo,  perto  do  udometro  da 
estação  inferior,  e  ao  mesmo  nível  d'elle,  exposto  á  livre  acção  do 
vento,  ao  sol,  á  chuva  e  orvalho.  Se  aconteceu  ter  chovido,  a  eva- 
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poração  deduz-se  da  agua  existente  no  evaporimetro,  e  da  que  foi 
dada  pelo  udometro  vizinho. 

Ozonometro. — Todos  os  dias  ás  9  horas  da  manhã,  expõe-se 
ao  ar  livre,  ao  abrigo,  porém,  da  chuva  e  dos  raios  do  sol,  uma 
tira  de  papel  amido-ioduretado.  Ás  9  horas  da  noite  remove-se  da 
exposição,  e  suhstitue-se  por  outra  igual,  que  na  manhã  seguinte 
se  tira,  e  se  substitue  da  mesma  forma  por  outra.  De  cada  vez 
que  se  tira  o  papel,  que  esteve  exposto  12  horas,  immerge-se  im- 
mediatamente  em  agua  distillada.  A  còr,  que  toma,  designa-se  en- 
tão pelo  numero,  que  na  escala  ozonometrica  representa  a  còr 
mais  similhante. 

0  papel,  a  escala  e  o  chromoscopio  —  constituindo  o  ozono- 
metro—  são  os  descriptos  e  adoptados  pelo  doutor  Bérigny, 
com  a  diíferença  de  que  a  escala  vigesimal  é  depois  reduzida  á 
decimal. 

Serenidade  do  céu. — Representa-se  por  10  o  céu  sem  nu- 
vens, e  o  totalmente  coberto  por  0:  este  aspecto  do  céu  deno- 
mina-se  céu  coberto,  aquelle  céu  sereno.  Os  algarismos  entre 

0  e  10  representam  os  estados  intermédios:  correspondendo 

1  a  ^  2  a  jj,  3  a  *,,  etc,  do  céu  sem  nuvens. 

Estes  algarismos  designam  o  que  se  tem  convencionado  chamar 
graus  de  serenidade  (estimativos). 

Claros.  —  Quando  em  céu  coberto  (serenidade=0),  as  nuvens, 
por  alguns  intervallos  de  tempo,  deixam  o  sol  descoberto,  ou  al- 
guma porção  azul  do  céu,  indicámos  o  seu  aspecto  acrescentando 
a  palavra  claros.  Quando  a  serenidade  está  marcada  com  lo,  e  se 
menciona,  comtudo,  alguma  nuvem,  entende-se  que  é  em  mui  di- 
minuta quantidade,  mas  que  convém  notar. 

Nuvens. — As  configurações  das  nuvens  são  indicadas  pela  no- 
menclatura de  Howard.  Os  seus  nomes  e  abreviaturas  são  os  se- 
guintes: 

PRIMARIAS 

Cirrus Ci. 

Cumulus C. 

Stratus St. 

Nimbus Ni. 

SECUNDARIAS 

Cirro-Cumulus Ci.-C. 

Cirro-Stratus Ci.-St. 

Cumulo-Stratus C.-St. 

Cumulo-Nimbus C.-Ni. 

Medias  diurnas.  —  A>  da  pressão  atmospberica,  temperatura, 
tensão  do  vapor  atmospherico,  humidade  relativa  do  ar  e  veloci- 
dade do  vento,  são  deduzidas  dos  24  elementos  obtidos  em  cada 
uma  das  horas  do  dia. 

Máximas  e  mínimas  diurnas.  —  As  da  tensão  do  vapor  almos- 
plierico,  humidade  relativa  do  ar  e  velocidade  do  vento,  são 
deduzidas  dos  ~i'i  elementos  obtidos  em  cada  uma  das  horas 
do  dia. 

Anno  meteorológico. --Comera  no  I."  de  dezembro  e  linda 
em  30  de  novembro  do  anno  civil  immediato. 

Interno  meteorológico:  dezembro,  janeiro  e  fevereiro. 

Primavera:  mano,  abril  e  maio. 

Estio:  junho.  J 1 1 1 1 agosto. 

Outono:  setembro,  outubro  <•  novembro. 


MAGNETOMETROS 


MAGNETOGRAPHOS 


Para  as  observações  do  magnetismo  terrestre  lem  o  <  Ibservato- 
rio  doas  classes  de  instrumentos:  uma  de  magnetometros,  desti- 
nados i  determinação  de  declinação,  inclinação  e  força  horisontal, 
absolutas;  outra  composta  de  photo-magnetographos,  que  servem 
paia  o  registro  contii las  variações  d  estes  elementos. 

Magnetometro  de  declinação       O  declinometro  la/,  parte  do 

magnetometro  unifllar.  A  barra  magnética  é  cylindrica  eôca;  d 


pende-se  por  um  feixe  de  dois  lios  de  seda  sem  torsão;  tem  de 
comprimento  92  millimetros,  de  diâmetro  9,7,  e  de  peso  49,5 
grammas. 

Na  extremidade  S.  d'esta  barra  está  engastada  uma  lente  achro- 
matica :  e  na  extremidade  N.,  correspondendo  ao  foco  da  lente,  en- 
gasta um  disco  de  vidro,  em  que  está  aberta  uma  escala  com  CO 
divisões  verticaes.  O  meio  da  escala,  ou  a  divisão  central,  está  no 
eixo  geométrico  da  barra. 

A  observação  faz-se  visando,  por  um  óculo  assente  na  base  do 
instrumento,  a  divisão  correspondente  ao  eixo  magnético  da  barra ; 
e  em  seguida,  depois  de  elevar  a  barra  sem  alterar  a  posição  do 
óculo,  visa-se  para  uma  mira,  que  está  collocada  na  distancia  de 
48  metros,  e  tem  1G  divisões  distantes  d'entre  si  um  minuto,  cor- 
respondendo a  central  a  21°  N.  O.  verdadeiro. 

Magnetometro  de  inclinação. — É  o  inclinometro  da  construc- 
ção  de  Barrow.  Cada  uma  das  duas  agulhas  de  inclinação  é  de 
figura  rhomboidal,  lem  de  comprimento  9,4  centímetros,  e  pro- 
ximamente O  millimetros  na  maior  largura. 

Diâmetro  do  circulo  vertical 15,2  centímetros 

Diâmetro  do  circulo  azimuthal 9,8        » 

()s  dois  nonios  do  circulo  vertical  são  de  1  minuto. 

Obtem-se  a  inclinação  magnética,  tomando  a  media  de  32  lei- 
turas feitas  com  as  duas  agulhas,  antes  e  depois  da  inversão  dos 
poios,  nas  16  posições,  que  ellas  tomam  no  meridiano  magné- 
tico em  relação  aos  dois  zeros  do  circulo  vertical. 

Com  este  instrumento  se  pôde  achar  também  a  força  total  pelo 
methodo  do  doutor  Loyd. 

Magnetometro  nnifilar. — Os  dois  magnetes  são  cylindricos: 
O  desviante  (o  deflector)  é  ôco,  tem  92  millimetros  de  compri- 
mento, e  9,7  de  diâmetro:  é  idêntico  ao  do  declinometro.  Alem 
da  escala  horisontal,  tem  outra  vertical  cruzando  a  primeira,  que 
serve  para  pôr  horisontal  o  seu  eixo  magnético  quando  se  fazem 
as  oscillações.  O  magnete  suspenso  (o  desviado)  é  de  compri- 
mento de  70  millimetros,  e  de  7,7  de  diâmetro,  e  tem  um  pe- 
queno espelho  annexo.  Um  feixe  de  2  lios  de  seda  sem  torsão 
suspende  qualquer  d'estes  magnetes.  A  escala,  fixa  ao  óculo  de  oh- 
servar  os  desvios  ias  dellexõesi,  tem  íOO  divisões,  igual  cada  uma 
a  I  .ol l  de  ano.  o  instrumento  move-se  no  plano  horisontal, 
sendo  o  prato  inferior  graduado,  e  com  dois  nonios  de  20",  o  que 
permitte  approximar  até  10"  a  leitura  dos  azimuths. 

A  observação  dos  desvios  faz-se  empregando  as  distancias 
304,79  millimetros  e  396,23;  e  O  tempo  de  uma  oscillaÇãO  do 
magnete  desviante  deduz-se  de  12  series  de  100  oscillações.  o  me- 
thodo de  observar  é  o  denominado  —  methodo  de  Latnont;  e  nas 
equações  empregadas,  assim  como  nas  diversas  deducções,  se- 
guem-se  os  methodos  adoptados  no  observatório  de  Keiv. 

Os  magnetometros  descriptos  estão  collocados  sobre  pilares 
de  pedra  inabaláveis,  em  uma  casa  de  madeira,  situada  no  campo 

adjacente  i bservatorio,  e  assas  afastada  de  edificios.  Na  con- 

strucção  d'esta  casa  não  se  admittiu  ferro. 

Macjnetographos.  —  A  COllecção  é  constituída  pelos  seguintes 
instrumentos: 

I."  Magnetographo  de  declinação; 
2."  Magnetographo  bi filar; 
:i."  Magnetographo  balança. 

Estes  instrumentos  de  registro  photogi  aphico  estão  em  uma  casa 
de  abobada  no  pavimento  inferior  do  observatório,  construída  com 

todas  as  condições  necessárias  para  evitar  as  grandes  variações 

de  temperatura. 

N'esta  casa  não  penetra  a  luz  do  dia,  e  na  sua  construcção  não 
se  admittiu  ferro. 

\s  três  barras  magnéticas  íunecionam  em  espaços  hermetica- 
mente fechados. 

o>  magnetograpbos,  os  i  ylindros  registradores,  e  a  maebina  de 
relógio,  que  dá  movimento  a  estes  cylindros,  estão  collocados  so- 
in  b  pilares  de  pedra.  Os  centros  dos  que  servem  de  bases  ao  bi- 
filar  e  ao  declinometro  estão  na  direcção  E-0  magnética,  e  os  dos 


que  servem  de  bases  aos  cylindros  e  ao  magnetographo-balança 

estão  na  linha  N-S. 

Cada  um  dos  três  magnetographos  tem  um  pequeno  espelho 
fixo  á  barra  magnética,  e  que,  portanto,  se  move  com  ella:  outro 
espelho  das  mesmas  dimensões  está  lixo  no  centro  de  cada  pilar. 

A  disposição  dos  apparelhos  permitte  que  os  dois  espelhos  do 
mesmo  instrumento  só  recebam  a  luz  de  gaz,  que  parte  de  um 
ponto  fixo,  sendo  por  cllcs  reflectida  para  os  cylindros  registrado- 
res, nus  quaes  cada  espelho  dá  um  ponto  luminoso,  que  actua 
continuamente  sobre  o  papel  sensível.  Para  cada  instrumento  o 
espelho  da  bana  magnética  produz  pois  uma  linha  curva  photo- 
graphada,  mais  ou  menos  sinuosa,  conforme  a  grandeza  das  varia- 
ções; e  0  espelho  Qxo  dá  uma  linha  recta,  que  serve  de  linha  de 
referencia  para  a  medida  das  variações. 

HORÁRIO 

As  observações  meteorológicas  directas  são  feitas  todos  os  dias 
ás  8  e  í»  horas  da  manhã,  ao  meio  dia,  :i  da  tarde  e  9  da  noite. 


As  observações  das  8  horas  são  transmiltidas,  pelo  telegra- 
pho,  ao  observatório  de  Paris,  ás  8  horas  elo  minutos  da  ma- 
nhã. 

* 

Os  tres  instrumentos  magnéticos  photo-registros  são  observa- 
dos todos  os  dias,  directamente,  pelos  óculos,  de  que  estão  mu- 
nidos, ás  10  horas  da  manhã,  II  da  tarde  e  9  da  noite. 

Os  valores  absolutos  da  declinarão,  inclinarão  e  componente 
horisontal,  magnéticas,  são  determinados  por  uma,  duas  ou  tres 
observações  por  mez:  a  inclinação  observa-se  geralmente  nos 
dias,  5,  IS  e  T.i:  a  declinação  nos  dias  8  e  23;  ea  componente 
horisontal  uma  vez,  pelo  menos,  em  cada  mez. 

A  confrontação  das  observações  directas  com  as  variações  ho- 
rárias dadas  pelas  curvas  photographicas,  tanto  nos  instru- 
mentos magnéticos  como  nos  meteorológicos,  conduz  á  de- 
ducção  dos  elementos  correspondentes  a  cada  uma  das  1\ 
horas. 

O»  Instrumentos  <i«>  Observatório  estão  deseriplo* 
no  segundo  volume  dos  nnnaes  (I84M). 


ABREVIATURAS 

ag- 

aguaceiro 

fur. 

furacão 

prox. 

próximo 

alg. 

algum .  alguma 

f  IIS. 

fusilando 

pt. 

poente 

alg.t. 

algum  tanto 

ge. 

geada 

q- 

quadrante 

app. 

apparencias 

gra. 

graniso 

i|f|. 

quadrantes 

ar. 

aragem 

gro. 

grossas 

qu. 

quente 

ase. 

ascendente 

li.  s. 

halo  solar 

raj. 

rajadas 

asp. 

aspeclo 

1,.  1. 

»     lunar 

rep. 

repetidos 

b.  t. 

bom  tempo 

li.  ord. 

»     ordinário 

rei. 

relâmpagos 

baf. 

bafagem 

h.  ext. 

»     extraordinário 

rlie. 

rheometro 

bast. 

bastante 

hor. 

horisonte 

ri. 

rijo 

bon. 

bonança,  bonançoso 

hu. 

húmido 

sar. 

saraiva 

br. 

brando 

int. 

intenso 

sec. 

secco 

C. 

Calma 

inter. 

intervallos 

som. 

sombra,  sombrio 

cac. 

cacimba 

irr. 

irregular 

st. 

stação 

car. 

carregado 

irrad. 

irradiação 

»       íllf. 

»      inferior 

OT. 

cerração 

1.  zod. 

luz  zodiacal 

»    sup. 

»      superior 

cli 

chuva 

lev.le 

levemente 

t. 

tempo 

»    mi. 

»     miúda 

lig- 

ligeira 

temp. 

temporal 

»    mod. 

»     moderada 

Iij.'.'e 

ligeiramente 

tens.  elec. 

tensão  eléctrica 

»    ra. 

»    rala 

lim. 

limpo 

Ih.  c. 

thermometro  centígrado 

»   seg. 

»     seguida 

madr. 

madrugada 

tli.  ásom 

thermomelro  á  sombra 

clmv. 

chuviscos 

ii). 

manhã 

«   exp. 

thermometro  exposto 

c. 

claros 

ín.  t. 

mau  tempo 

told. 

toldado 

cl. 

claro  (tempo) 

m.  b.  t. 

muito  bom  tempo 

tr. 

trovões 

CO. 

coroa 

mod. 

moderado 

trov. 

trovoada 

cor.  !■   1 '  {corrente superior  ou  inferior 

m.  d. 

meio  dia 

tr.  lon. 

trovões  ao  longe 

(lese. 

descendente 

m.  n. 

meia  noite 

tur. 

turvo 

diu. 

diurna 

n. 

noite 

ud. 

udometro 

elec.  + 

electricidade  do  globo  + 

nev. 

nevoeiro 

V. 

vento 

ene. 

encoberto 

ne. 

névoas 

vap. 

vaporoso 

enn. 

ennevoado 

noc. 

nocturna 

»     cir. 

vapores  cirrosos 

esc. 

escuro 

nt. 

nascente 

var. 

variação 

esp.  par. 

espelho  parabólico 

mib. 

nublado 

vent. 

ventoso 

extr. 

extremamente 

nu. 

nuvem 

viol. 

violento 

f. 

frio 

"    des. 

nuvens  destacadas 

vir. 

viração 

for. 

forte 

»    disp. 

■>       dispersas 

z. 

■rinlh 

fr. 

fresco 

or. 

orvalho 

— 

fra. 

fraco 

oz. 

ozone,  ozonometro 

— 

PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 


DEZEMBRO 


ISCO 


1 

2 
3 
S 

5 

6 
7 
8 
li 
10 

II 
12 
13 
li 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 

24 

- 

26 

27 

áo 

31 


Attiáts 


3. 


II'  ília    'I"  ni'  / 


Uma 

hora 

da 

noite 

3.s 

5.» 

7.1 

9.» 

Unzc 

da 

manhã 

Uma 

hora 

da 

tarde 

756,3 

756,0 

756,2 

756,4 

757,7 

757,8 

756,7 

57,7 

•'17..'! 

57,4 

57,7 

58,2 

57.7 

56,5 

53,4 

52,1 

50,9 

51,0 

51,3 

51,3 

30,2 

19,5 

49,8 

49,5 

50,0 

50,6 

50,3 

49,0 

16,1 

16,0 

15,4 

45,4 

15,2 

13,6 

4-2,1 

il.S 

12,5 

i  2  B 

43,9 

15,0 

15,2 

13,3 

38,6 

39,0 

10,8 

42,8 

44,7 

14,9 

17,5 

17,7 

47,3 

47,3 

17,7 

17,5 

46,8 

17,8 

48,3 

48,2 

18,9 

19,9 

50,2 

48,9 

52,1 

52,4 

52,3 

53,0 

54,0 

54,1 

53,3 

753,2 

752,7 

752,3 

732,1 

752,6 

752,3 

751,0 

52,7 

53,4 

54,0 

54,6 

55,2 

5  i  .5 

56,8 

56,8 

57,4 

58,1 

58,3 

57.5 

58,9 

59,1 

59,4 

60,1 

61,0 

61,8 

61,0 

63,3 

63,0 

62,7 

63,1 

63,8 

63,7 

62,8 

63,6 

63,7 

63,4 

64,1 

64,6 

61,7 

63  7 

63,5 

63,0 

63,4 

64,1 

64,1 

62,9 

62  2 

61,9 

61,5 

61,6 

62,0 

61,8 

60,8 

60,2 

60,4 

60,0 

60,7 

61,4 

61,3 

60,5 

37,8 

57.0 

57,5 

57. li 

56  5 

752,7 

751  7 

751,3 

752,6 

753,0 

752,1 

55,1 

53,0 

54,9 

55,4 

55.1 

53,9 

52,9 

- 

52,6 

52  ; 

52,4 

50,6 

33,4 

53,0 

52,3 

51,8 

52,2 

51.5 

51.1 

50,4 

50,3 

50,4 

51,0 

51,8 

52,0 

51.5 

! 

! 

19,2 

49,1 

19  ; 

18,9 

17,6 

18,8 

50,8 

51  ii 

51.1 

54,9 

58,4 

38  i 

60,5 

60,7 

60,2 

60,6 

61,0 

6)  o 

59,6 

55,9 

55,0 

.',',  0 

53  l 

51  '' 

17,3 

18,4 

18  l 

19  l 

50  l 

18,5 

749,08 

748,98 

749,44 

::,n  24 

730,24 

749,17 

759,28 

759,41 

760,08 

759,10 

752,73 

753,36 

753  IG 

" 

733,74 

755  i  i 

754  15 

756,6 
36,0 
49,9 
48.3 
11,4 
12,3 
16,1 
16,8 
19,3 
53,1 

749,9 
54,7 

57. 1 
61,2 
62,7 
6  I  i 
62,3 
do.:: 
60,4 
56,7 

752  :: 
.',::.  7 
5(1.7 
51,2 
51,2 
17,2 

5I.S 

38,7 

19,8 
19,0 


757,4 
30.-2 
19,8 
17,8 
11,2 
11.5 

17. 1 
17,1 

50.0 

53,1 

749,6 

55.-2 
57.  S 
61,6 
li2.x 
63,2 
52  ■ 
60,8 
60,1 
55.2 

753.-2 
33  s 
51,6 
51,4 

51. 2 
',7  11 
52.7 
5.M 
58,3 
19,0 
19,4 


748,98 
738,87 

II 


749,12 
738,87 

752  '.  I 


7.» 

D.-1 

Onze 
horas 

■la 
noite 

Media 

diurna 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

757.U 

75S.:i 

758,4 

757,19 

758.5 

750.O 

56,1 

55.1 

54,8 

56,67 

38,2 

51,1 

50.1 

50,2 

50.1) 

511.70 

53.1 

19,7 

17.1 

16,7 

10.5 

48,08 

50,6 

10.1 

1 1 .5 

11.7 

11.7 

15.::  l 

46,1 

11.2 

10.2 

39,0 

38,9 

1-2.12 

15.1 

38,6 

17.7 

18,0 

48,0 

11.13 

48,0 

38,6 

17,7 

17.11 

17.1) 

17.11 

47,9 

16,8 

50.11 

51.5 

52.0 

1H.75 

52. 1 

17,8 

55.1 

53,6 

53,8 

53,23 

54,4 

52.1 

75ii.:. 

751.7 

752,4 

751.07 

753,2 

749,6 

53,6 

56,1 

50.-2 

51,72 

56,5 

52.7 

58,2 

58,7 

5H.0 

57.75 

59,0 

50.7 

62,4 

63,1 

63,5 

01.17 

63,5 

5S.H 

63,1 

63,5 

63,7 

63,18 

63,8 

0-2.0 

63,7 

03.7 

03.11 

03.78 

01.x 

63,1 

62,7 

02.7 

62,6 

63,07 

64,3 

02..: 

60,9 

OI.O 

60,9 

01.25 

02.2 

om.:í 

51i.li 

5H.7 

.',;i  ii 

60,31 

61,3 

5H.0 

56,3 

55,7 

51,6 

50. S| 

58,9 

53,5 

754,2 

754,8 

75:;.:: 

752,90 

755 :: 

751.1 

53.0 

53,9 

', :  i' 

54,41 

55  í 

;.::.! 

53,1 

53.9 

51.1 

52,50 

51.1 

50,3 

51.7 

51.7 

51,2 

51,83 

53,4 

30,8 

51,3 

51.0 

50,9 

50,98 

18,9 

46,9 

17,3 

17,8 

18,32 

50,2 

16,9 

53,4 

51  0 

34,3 

51,34 

51  ,n 

is:: 

60,0 

60,4 

58,06 

60,4 

54,9 

57,0 

56,8 

59,31 

01. 1 

56,3 

18,2 

17,9 

17.5 

51.18 

53,9 

'.7.:: 

V.i  ; 

111.0 

111.5 

111.01 

50.1 

17.:: 

71'.».  2!i 

749,23 

g    ;  : 

751.10 

717.10 

7511..:.: 

739  59 

75H.37 

70H77 

757.S7 

752,70 

75_>.s:, 

732,72 

751.7.1 

753,74 

753,87 

733,86 

753,63 

7.'i  1  7  7 

1 

Var 


2.5 

4,1 

3.7 
4,5 

l.U 
0,s 
9.1 
1,1 
1.5 
2,3 

5.0 
3,8 
2.5 
1,6 
1.2 
1.7 
2.0 
1.9 


1.2 
2.5 
3,8 
2.0 
3,3 
::.:: 
6,3 

5.5 
1,8 

8.0 

2.S 


1.30 
2,90 
1,33 
3  88 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESMAES 


DEZEMBRO 

186!) 


8 

9 

10 

II 
12 
13 


IS 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
31 


Uedias  ilas 
décadas . , 


Uedias  do 


Uma 

luir.i 

lia 

Doite 

3.' 

5.  a 

7.a 

13,0 

12.:) 

12.1 

ii. í 

8,6 

8.0 

7,2 

7,0 

10,6 

11.2 

11,4 

10,4 

9,3 

8,3 

8,1 

8,3 

6,9 

5,7 

3,2 

4,6 

1,9 

5.1 

4,6 

5,2 

10.7 

10,8 

11,2 

11.1 

10,1 

9,0 

8,9 

8,9 

12,8 

12,4 

12.1 

12,0 

11,3 

11.6 

10.6 

8,3 

9,0 

8,7 

8,5 

7.6 

9,4 

8,9 

8,3 

7,9 

10,3 

9,9 

9,9 

10,4 

11,0 

11,1 

11.1 

11,5 

12.1 

11,8 

11.8 

11.9 

11,8 

11,6 

11.1 

9.1 

11.7 

11.7 

11.2 

11.3 

11.8 

11,3 

11,4 

11.2 

12.8 

12,8 

12,9 

12,8 

13,0 

15,0 

14,7 

14,5 

11,4 

9,8 

10,6 

11.1 

9  2 

8.7 

8,6 

8.3 

8,5 

7.6 

7.1 

7  <9 

7,1 

8,1 

7,5 

8,3 

0,4 

6.1 

0,1 

5,3 

7,6 

7,0 

7,0 

7.3 

8,1 

7,3 

0,8 

6,7 

6,6 

6,1 

6,1 

6,0 

4,8 

4,0 

2.6 

2,2 

6.0 

6,0 

6,0 

7,0 

12,0 

11.2 

11,0 

10.9 

9,82 

9,46 

9,14 

8,69 

11,49 

11,28 

11,09 

10,82 

8,03 

7,50 

7.27 

7,30 

9,73 

9,33 

9.11 

8,88 

11.7 
9,0 

10,6 
9,6 

5,0 
5,4 

10,7 
10,9 

13,2 

8,3 

8,9 
8,7 
11,2 
12.2 
12,3 
10,4 
1 1 .5 
10,0 
13,0 
14,5 

9,7 
9,7 

8,5 
8.3 
0,7 
8,1 
7,2 
0,2 
3,1 
8,0 
10.8 


Onze 
horas 

da 
manhã 


9,50 

11,33 

7,85 


13,0 

10.2 

12.2 

11,0 

7,1 

8,3 

11.0 

13,6 

14,6 

9,2 

10.1 
11,3 
11.7 
13,7 

12,5 
11,6 
13,1 

11,7 
14,4 
13,3 

11,4 

10.9 
7,4 
8,8 
8,3 
9,3 
9,2 
7,1 
4,3 
9,7 

li, 2 


Uma 

hora 

da 

lardfl 


11,08 
12,34 

8,87 


9,50      10.70 


14,2 

10,8 

12.0 

11,2 

7,8 

9,9 

12,4 

13,0 

12,5 

9,8 

11,1 
12  2 
11,9 
13,0 
13,5 
12,7 
14.0 
11,4 
14,9 
13,1 

11,0 
11,4 

8,4 

SM 
9,0 
9,1 
8,2 
9,2 
0,7 
11,4 
11,1 


3." 


11,48 
12,84 

9.56 
11.24 


13,9 
11,0 
12  2 
11,2 
7,4 
10,2 
11,0 
14,7 
13,7 
10,3 

12,2 
12,4 
12,5 
13,7 
14,0 
13,4 
14,2 
12.3 
14,6 
12,8 

11,5 
9,6 
8,8 

9,4 

9,3 

10,7 

8,9 

9,0 

8,5 

14,0 

11,4 


11,62 
13,27 
10,15 

11.63 


11,1 

9,8 

11,1 

9.6 

7,3 

8,3 

9.0 

13,5 

12,6 

10,3 

11,0 
11,2 
11,8 
12,8 
13,4 
13.2 
12,5 
12,4 
14,1 
12.1 

8,9 

10,0 

8,1 

8,0 

8.1 

10,1 

7.9 

8,9 

8,1 

12.9 

10,9 


10,26 

12.51 

9.26 

10,63 


7.» 

9." 

ODZfl 

horas 

da 
noilo 

9.8 

9.5 

8.5 

9,6 

9,8 

10,1 

10,5 

9,5 

9.5 

8,4 

7.4 

7.2 

0,0 

4,5 

4,5 

8,0 

8,5 

9.4 

9,5 

9,7 

9,5 

13,0 

13,6 

12,9 

12,3 

12,0 

11.7 

10,0 

10,1 

9,5 

10,4 

10,1 

9,7 

10,4 

10,6 

10,4 

11,7 

11.1 

11,0 

12,9 

12,8 

12,0 

13,1 

12.8 

12,5 

12  2 

12,0 

11,5 

12.1 

11,0 

12.2 

12,0 

12,5 

12.4 

14,3 

14,4 

14,8 

12,1 

11.7 

11.4 

9,0 

9,4 

9.6 

8,6 

8,9 

8,3 

7,0 

6,3 

7,2 

7,1 

7  2 

7,2 

7,7 

7,8 

7,7 

9,0 

9,7 

8,5 

7,2 

6,6 

6,1 

7,0 

7,3 

6.4 

7.0 

6,8 

0,4 

12.7 

12,5 

12.2 

10,1 

9,6 

9,4 

9,71 

9,46 

9,28 

12.12 

11,96 

11,79 

8,51 

8,37 

8,09 

10,00 

9,88 

9,67 

Madia 
diurna 


11.57 

9.34 

10,96 

9,10 

0,03 

7,43 

10,68 

11,98 

12,08 

9,91 

9,78 
10,10 
11,22 
12.39 
12,0o 
11,09 
12,27 
11,80 
13,85 
13.25 

10,28 
9,10 
7,73 
7,98 
7,39 
8,84 
7,55 
7,20 
5,43 
10,02 
10,81 


9,97 

II. 91 

8,43 

10,05 


Máxima 

absoluta 

Mínima 
absoluta 

15,3 

8,2 

11.4 

6.8 

13.1 

9,3 

12,0 

7,1 

8,3 

4.2 

10,7 

4,1 

12,8 

9,2 

15,0 

8,3 

15,2 

11,6 

11,7 

7.4 

12,5 

7,0 

12,7 

7,7 

13,3 

9.5 

14.2 

10,6 

15,1 

11,0 

13,7 

8,9 

14.4 

10,9 

12.9 

10,4 

15,2 

12,6 

15,1 

11,0 

12,5 

8,4 

íáà3M 

7,9 

10,2 

0.0 

9.8 

0,3 

9,5 

5.1 

11,4 

7  2 

10,1 

0,0 

10,5 

5,0 

8,8 

1.8 

14,2 

5,0 

12,9 

9,4 

12.55 

7,64 

13,91 

10,01 

11.10 

6.25 

12,47 

7.91 

Vari.içao 

7,1 
4,6 

3.8 
4,9 
4,! 
6,6 

3,6 
0,5 
3,0 
4,3 

5,5 
5,0 
3,8 
3,6 
3,6 
4,8 
3.5 
2,5 
2,6 
1,1 

4,1 

4,3 
4,2 
3.5 
4,4 
4,2 
4,1 
5,5 
7,0 
8,6 
3.5 

4,91 
3,90 
4,85 
4,56 


i."  Trimestre 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  M1LL1METROS 

DEZEMBRO 

Uma 

Onze 

Uma 

Onze 

- 

hora 
da 

3.» 

5.» 

7.» 

9." 

horas 

da 

hora 
da 

3.» 

5.» 

7.a 

9.a 

horas 

Media 
diurna 

Máxima 

diurna 

Mínima 
diurna 

Variação 

1869 

noile 

7,3 

manhã 

5,7 

tarde 

noile 

1.1 

1 

9,2 

8,6 

8,4 

6,6 

l.i 

1.7 

5,7 

5,6 

5,0 

4,6 

li. 27 

9.2 

1.8 

2 

4.0 

3,8 

i.7 

3,9 

3,4 

i.5 

4,3 

4,9 

5,8 

0.2 

6,3 

0,1 

5,01 

0,0 

3,3 

3.1 

3 

7,1 

8,2 

94 

8.3 

8,4 

6.8 

6.2 

6,8 

6,8 

7,5 

7.5 

7,3 

7.33 

9,4 

o.o 

3,4 

4 

7,3 

7.3 

6,6 

6,9 

6,4 

ò',6 

0,1 

8,3 

6,3 

0,1 

5,9 

3.9 

0,22 

7,5 

4,7 

2,8 

:; 

o,8 

5.1 

1.1 

3,0 

3,9 

3,9 

4,2 

4,7 

0,1 

5.3 

5,5 

5,5 

4,69 

5,8 

3,0 

2  2 

6 

6,0 

e,i 

6,0 

0.1 

6,5 

7.1 

6,9 

6,8 

7.1 

8,0 

8,0 

8,4 

7,04 

8,5 

6,0 

2.5 

7 

8,0 

7.9 

7.7 

7.1 

8,4 

7,6 

7,o 

0,8 

7.1 

7,7 

7,9 

8,0 

7.70 

8,4 

6,8 

1.0 

8 

8,1 

7.7 

8,0 

8.1 

9.11 

9.1 

10,5 

10,0 

9.1 

8,9 

9.1 

10.1 

9,03 

10.5 

7.7 

2.H 

9 

10,1 

9.9 

10.1 

10,0 

10.1 

9.7 

8,7 

9.0 

9,6 

9,5 

9,7 

9.8 

9.07 

10.2 

8,3 

1.9 

IO 

9,3 

9,7 

9.1» 

7,9 

8,2 

8,7 

9,0 

9,2 

8,0 

8,8 

s.l 

8.0 

8,69 

9.7 

7.0 

2.1 

11 

7.7 

7,9 

7,5 

7.2 

8,1 

8,4 

9..; 

9.1 

9,1 

8,3 

7.7 

6,3 

8,06 

9.3 

0.5 

2,8 

12 

6,7 

6,5 

6,3 

0.3 

6,8 

7.3 

G.9 

7.1 

8,2 

8,3 

8,5 

8,2 

7,29 

8,5 

0.3 

2  2 

13 

7.9 

8,0 

7. li 

8,3 

8,6 

9,3 

9,6 

9,4 

9,3 

9,1 

9.1 

9.1 

8,87 

9.7 

7,0 

2.1 

li 

9.1 

9,3 

9.7 

9,8 

10,2 

lo.:; 

10,3 

ll.ii 

11.0 

10,1 

10,1 

10.1 

10.11 

11.0 

9,1 

1.9 

15 

10,0 

9.9 

10.1 

10,3 

lo.;; 

10.7 

10.1 

10,6 

10.1 

10.7 

10,5 

10.1 

10,36 

10.9 

9,9 

1.0 

16 

10,3 

9,6 

9,6 

8,3 

9,2 

10,0 

9. li 

9.1 

9.:; 

9.8 

9.7 

9,5 

9,49 

II..3 

8,5 

1.8 

17 

9.:. 

9.7 

9,3 

1,6 

9.9 

9,4 

9.:; 

9,3 

9.:. 

9.3 

9,3 

9,5 

9.19 

10.0 

9.3 

0.7 

IH 

9  5 

9,2 

9.1 

9.1 

9.11 

9,1 

9.9 

9,8 

10,0 

9.7 

9.3 

10,0 

9.33 

10.0 

8,9 

I.l 

19 

10.'. 

10,6 

10,6 

!0,8 

11.11 

10,6 

10,1 

11.0 

10,8 

11.0 

11.3 

11.1 

10,82 

II. li 

10  1 

1.5 

20 

12.0 

12.0 

11,9 

12,1 

12.1 

lo.:. 

10.2 

10,0 

9.9 

9.1 

8,8 

8,2 

10.32 

12.1 

7.1 

5.0 

21 

8,6 

7.9 

7,1 

0,3 

0.2 

8,6 

li. 2 

li.l 

r..:. 

O.O 

5,9 

3.7 

6,58 

H.7 

3,6 

3.1 

22 

8,8 

6,7 

6,6 

6,7 

6,8 

6,3 

ií.:: 

0,7 

0.3 

0.7 

0.3 

7,1 

li.. Mi 

7,3 

3,8 

1.5 

12 

6,9 

6  5 

6,8 

ii.0 

6,8 

6,3 

6,9 

0.2 

5,4 

ri,9 

3,3 

3,1 

6,06 

0.9 

1.7 

2  2 

21 

5,7 

5.1 

8,8 

8,7 

:;  '.i 

6,2 

8,6 

i." 

5,3 

5,3 

3.3 

3.0 

5.5 1 

0.5 

i.7 

I.H 

2:; 

■ri,l 

1,6 

-,1 

8,2 

1,8 

'i.i 

1,5 

1.0 

:;.c. 

1,9 

3.1 

1.9 

1.92 

5.7 

'i.l 

1.0 

26 

.;.:! 

:.', 

8,3 

3,8 

(i.l 

7,0 

8,0 

6,8 

7.2 

7.7 

7.3 

0.7 

0.35 

H.O 

5.2 

2.H 

-•: 

6,8 

8,9 

6,1 

li.l 

ií.:; 

ii.1 

ii,:> 

8,8 

5,5 

3.9 

6,0 

6,2 

0.12 

7.0 

5.5 

1,5 

2S 

o,:! 

6,4 

o.:; 

6,8 

li.l 

0.7 

5.7 

6,3 

6,0 

3.0 

8,4 

5.1 

6,09 

7.1 

5.1 

-'0 

5,6 

8,7 

5.1 

1,9 

1.9 

8,2 

5.5 

1,9 

5,0 

1.9 

1.0 

1.5 

MH 

5.7 

1.3 

1,4 

30 

6,1 

:>.! 

8,9 

6,8 

6,9 

7.2 

7. 0 

8,4 

8,9 

9.1 

9.7 

[0,3 

7,70 

[0,6 

5.1 

8,5 

11 

[0,6 

8,8 

B,3 

8,3 

8,2 

8,4 

8,3 

s.l 

7.7 

H.7         H.O 

8,50 

10,6 

7.7 

2.9 

('•'■•• 

7.:.:: 

7. Vi 

7,42 

6,88 

7,36 

6,87 

6,68 

6,88 

7. IH 

7.30 

7,30 

7.37 

7.19 

8,68 

8,86 

2,72 

lediu  du  '  . 
M  ■  1 

9  .1 

9,29 

9.17 

9,19 

9.-,', 

9,36 

9,69 

9.77 

9,62 

9  18 

9,26 

9,46 

10,37 

8,36 

2.01 

(,,... 

6,80 

6,28 

G  26 

6,28 

6,24 

0  i  l 

6,47 

6,23 

6,34 

0.27 

6.33 

6,26 

6,33 

7.01 

5.25 

2.39 

Hediai  do  mez,  .  .  . 

7,74 

7,61 

7.. -.7 

7.11 

7,67 

7.:;:; 

7 :.  1 

7,86 

7,72 

7,70 

7.39 

7...I 

8,82 

6,46 

2.37 

HUMIDADE  RELATIVA -ESTADO  DE  SATURACÃO=  100 


DEZEMBRO 

18G9 


I 

2 
3 
4 

•'i 
ii 
7 
8 
!> 
II) 

II 
12 
13 

14 
IS 
16 

17 

IS 

19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Uma 

hora 

da 

□oile 


Jlnlias  ilas 
décadas 


Jledias  do  nicz . 


82,6 
47,0 
73,0 
85,5 
78,0 
92,0 
83,6 
88,5 
91,6 
94,9 

90,5 
76,4 
84,7 
93,5 
95,0 
100,0 
92,5 
91,3 
94,0 
94,5 

85,4 
67,2 
83,6 
75,5 
70,3 
67,8 
80,6 
86  (i 
87,2 
72,8 
95,3 


81,87 
91,26 
79,32 
83,99 


81,0 
43,0 
82,9 

S7.7 
74,0 
93,5 
82,5 
1)0,6 
92,7 
95.0 

94,5 

76,0 
88,4 
96,4 
96,4 
93,7 
93,0 
92,5 
96,5 
94,5 

88,4 
79,(3 
84,5 
67.1 
65,8 
69,4 
77,0 
91.0 
93,4 
72,8 
90,4 


5.» 

7.* 

79,6 

67,0 

61,8 

31,9 

93,7 

88,5 

83,3 

84  8 

61,4 

56,0 

93,5 

92,1 

7S.II 

75.0 

94,5 

96,0 

96,4 

96,4 

96,3 

97,0 

90,5 

92,8 

76,6 

7S.7 

84,5 

89,8 

98,7 

93,6 

97.:; 

98,7 

97,5 

98,5 

82,29 
92,39 
80,49 
84,91 


93,6 
90,2 

95,3 
95.5 

75,0 
79,5 
87,0 
74,5 
71,5 
70,0 
82,5 
92,4 
93,0 
84,8 
90,0 


83,83 
91.99 
81,84 

83,76 


96,4 
91,4 

97.-'i 
98,8 

63.7 
82.0 
87,0 
70,0 
78,0 
75,6 
88,0 
93,8 
91,0 
87,0 
87,5 


80,53 

93,62 
8-2.11 
85,32 


71,3 
63,0 
88,5 
71,5 

57,5 
96,7 
87,5 
92,4 
89,5 
100.0 

96,0 

81,0 
87,0 
90,4 
98,7 
97,5 
97,5 
93,5 
98,7 
98,8 

69,2 

70,3 
79.1 
72,0 
60,9 
70,4 
83,0 
80,5 
80,2 
80,1 
80,4 


81.81 
94,57 

78.71 
84,83 


Onzo 
horas 

da 
manhã 


51,5 
48,0 
64,0 

37,3 
52,0 
87,5 
75,0 
78,5 
78,4 
100,0 

90,9 
73,4 
92,5 
S9.0 
98.7 
98.7 
82.8 
91,4 
80,8 
91,8 

55.8 
04,5 
81,5 
73.2 
54,0 
80,0 
71.0 
89,8 
83,6 
80,5 
82.9 


69,24 

89,00 
74,25 
77,01 


Uma 

li  ora 

da 

tarde 


3.» 


36,4 
44,5 
57,5 
31,0 
53,2 
73,0 
69,8 
90,0 
81,2 
100,0 

94,9 

05,1 
92,0 
88,5 
90,6 
88,3 
77,8 
98,6 
80,5 
90,5 

60,0 
62,8 
83,0 
64,5 
52,0 
93,3 
80,0 
66,1 
75,0 
75,9 
85,2 


63,98 
80.74 


39,3 
50,5 
64,0 

53,0 
00.8 
73,4 
71,5 
80,5 
82,0 
98.6 

83,0 
66,5 

87.1 
94,2 
85,8 
81,8 
79,0 
91,5 
88,7 
90.5 

00,5 
75,4 
73,2 
53,5 
52,1 
71,5 
68,1 
71,5 
58,5 
70,5 
83,0 


07,38 
83,07 


72,74  j   67,07 
75,08     72,98 


57.7 
84,3 
69,5 
70,4 
07,3 
90.5 
84,0 
81,8 
88,2 
92.2 

88,7 

82,8 

90,3 

100,0 

90.0 
84,0 
88,2 
93.8 

8!  1.7 
93,8 

75,9 
09,3 
07,2 
66,0 
09.7 
78,2 
09,0 
70,7 
61,8 
30,4 
83,8 


70,01 
90.11) 
72.07 
79,38 


61,7 

OU.  I 
711.0 
74.0 
73,0 
100,0 
87,0 
79,4 
89,0 
90,1 

89,8 
88,5 
88,8 
94,0 
95,3 
92,0 
88,0 
92,6 
91,0 
89,0 

70,8 
81,0 
03.0 
70,0 
02,5 
87,0 
70,9 
72.0 
65,8 
8«,0 
78,0 


si. 13 
90,90 
74,14 
81,83 


56,5 

7;),:; 
84,4 
77,0 
87,0 
97,2 


56,0 
67,0 
83,0 

70.1) 
87,0 
90.0 


88.3        90,0 


78,5 
92.0 
88,3 

83,4 
89,9 
92,5 

91,7 
95,3 
92,0 
91,4 
88.3 
92.2 
85,5 

67,4 
74,5 

73,2 
70,0 
04.0 
81,8 
82,4 
70,4 
01.4 
90,4 
97.3 


82,03 

90,28 
73,71 
82,45 


90,3 
93,0 
90,6 

72,7 
87,3 
93,6 
96,4 
94,0 
93,7 
90,4 
93,9 
91,2 
81,0 

64,1 

87,5 

71.;; 

66,0 
02,5 
81,0 
87,8 
70,5 
62,0 
97,5 
90,0 


Mn] 

diur 


83,20 
89,50 
76,45 

82,80 


61,76 

37.27 
77,7  'i 
72.08 
67,07 
91.09 
SI. dl) 
80.00 
88,74 
93/1 11 

89,23 

78.83 
89,40 
94,57 
95,09 

92.93 
89,48 
92,28 
91,77 
91,97 

70,57 
73.02 
77,05 
69,34 
04,10 
77,24 
79,07 
80,57 
73.07 
82,63 

88,0') 


Máxima 

ihiit  ri  i 


77,90 
HD.30 
70.30 
81,44 


82,6 

7(1.7 
93,7 
87,7 
88,8 

100,0 
li')  .3 
97.2 
96,4 

100,0 

90.2 
89,9 

94,5 
100,0 

98.7 
100,0 
97,5 
98,0 
98.7 
100,0 

88,4 
S7.3 
87,0 
80,0 
78,5 
93.3 
91.0 
98,5 
93,4 
97.5 
H7,3 


91.10 
97.')  1 
90,22 
92,84 


Mínima 
diurna 


30.'i 
41,9 
54,5 
46,5 
51,8 
73,4 
09.5 
70,4 
011.3 
88,5 

72,7 
05,0 
82,1 

87,5 
83,  S 
80,5 
77.0 
88,3 
80,5 
73,5 

33.8 
50,7 
02,9 
53,5 
49,8 
06,8 
01,8 
03,0 
55,0 
08,5 
78.0 


60,84 

79,29 
01,07 

00,87 


Variação 

46,2 

2s.x 
39.2 
41,2 
37,0 

20.0 
23.ll 
20,8 
20.11 
11.3 

23,5 

2')  ,11 
12.4 
12,5 

12,9 
19,3 
20,5 
10,3 
18,2 
20.3 

32,0 
30,8 
24,1 
20,5 
28,7 
26,5 
29,2 
35.5 
38,4 
29,0 
19.3 


30.32 
is.  12 
29.15 
25,97 
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Meia  noile 
ás  2  horas 
da  manhã 

2  ás  4 

1  ás  6 

6  is  S 

8  is  10 

10  ás  1-2 

Mpío  dia 
ás  2  horas 
ila  tarde 

2  ás  i 

4  ás  6 

Gás  8 

SáslO 

10  ás  12 

i 

X. 

X. 

X. 

X. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

X. 

N. 

2 

X. 

X. 

X. 

X. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

X. 

c. 

XO. 

NO. 

3 

oxo. 

0. 

OSO. 

X. 

N. 

N. 

N. 

N. 

X. 

N. 

X. 

N. 

4 

X. 

X. 

X. 

X. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NMI. 

X. 

X. 

NE. 

:; 

NE. 

X.NE. 

X. 

X. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

0 

ENE. 

E. 

E. 

E. 

ESE. 

SE. 

ESE. 

E. 

E. 

XE. 

NE. 

ESE. 

7 

5S0 

--ii 

-mi. 

sso. 

SI). 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

SSO. 

V. 

SSO. 

8 

V. 

XX  E. 

X. 

X. 

--II. 

SSO. 

SSO. 

-So. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

sso. 

!i 

so. 

SO. 

oso. 

so. 

so. 

Ml. 

SO. 

SO. 

So. 

SO. 

SO. 

C. 

III 

c. 

SO. 

so. 

XXE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

II 

N. 

X. 

X. 

c. 

SO. 

SO. 

So. 

SO. 

O. 

N. 

N. 

X. 

1.' 

N. 

X. 

X. 

X. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

XO. 

NNO. 

Ml. 

13 

>M. 

NI  I. 

xo. 

Mi. 

NI ). 

d. 

So. 

SM. 

SI). 

SO. 

SO. 

SO. 

\\ 

SO. 

SO. 

so. 

so. 

Sn. 

oso. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

So. 

so. 

15 

so. 

SO. 

SI). 

so. 

so. 

so. 

SO. 

SO. 

so. 

SO. 

SO. 

so. 

ii; 

c. 

SO. 

X. 

X. 

N. 

NNO. 

E. 

E. 

SO. 

c. 

SO. 

so. 

17 

<:. 

c. 

('.. 

c. 

NO. 

0. 

0. 

SO. 

OSO. 

oso. 

0. 

o. 

18 

c. 

c. 

0. 

c, 

c. 

0. 

NNE. 

c. 

<:. 

so. 

SSO. 

so. 

10 

5S0. 

sso. 

so. 

so. 

SO. 

so. 

SO. 

SO. 

SO. 

So. 

sso. 

so. 

20 

SO 

so. 

so. 

SO. 

SI). 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

xo 

( INI  >. 

0. 

21 

oso. 

(1. 

0X0. 

0N0 

NNO. 

M). 

Ml. 

NMI. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

22 

NO. 

Ml. 

NNO. 

NO. 

M) 

NNO. 

Mi. 

Ni ). 

NO. 

NNO. 

Ni ). 

NO. 

-j:; 

NO. 

NN0. 

NMi. 

NNO. 

NO. 

NNI ). 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

■1\ 

WH. 

X.NO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

25 

X. 

X. 

X. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

N. 

NNO. 

NNO. 

26 

NO. 

NN0. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

so. 

OSO. 

o. 

oso. 

0N0. 

NMI. 

N. 

27 

N. 

X. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N 

NMI. 

N. 

N. 

2S 

('.. 

N. 

c. 

c. 

N. 

SO. 

SO. 

SO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

29 

N. 

X. 

N. 

N. 

NNE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

E. 

E. 

E. 

E. 

30 

E. 

E. 

ESE. 

ESE. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

SSE. 

s. 

S. 

S. 

SSO. 

:il 

--ii. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

X. 

N. 

frequência  do  \  ei  1 1  < . 


Primeira  >l li 

Segonda     » 

I        .i     » 

Vea 


N. 

M 

1      1 

1 

ESE. 

5E 

SSE 

s. 

sso 

.-II 

oso. 

o 

0N0. 

Ml 

NNO. 

V. 

i7 

16 

i 

1 

.') 

:: 

i 

II 

II 

li 

IS 

'1 

1 

1 

2 

1 

2 

-.'II 

1 

1) 

II 

-) 

o 

o 

0 

0 

/. 

.Vi 

:i 

0 

1 

K 

•'1 

n 

52 

:: 

II 

1 

7 

i 

i 

2 

:i 

^ 

4 

:: 

1 

:: 

14 

28 

11 

113 

20 

i 

•) 

li 

] 

2 

-> 

■1 

-" 

7:i 

In 

12 

S 

21 

34 

2 

:: 
1:1 

:i 

1:1 


IlemcutoM   tnedioN 


•r<~l  n  .1  1.  1 .    1  1  I  . 


ilmo  phcnca 

remptralnn 

do  vapor  limo  phi 

Ilumidadi  i<  lalita 

Scrriiiilailt'  'In  mi 

Velocidade  il"  vento 

Chuva  total  1  orre  pondi  nlc  .  . 


N 

nni: 

NI. 

I.M, 

1 

1    1 

SSK 

s. 

S>ll 

so. 

1 1  ,  i 

11. 

I1N11 

NU. 

:  i 

— 

780,71 

746,63 

— 

745,78 

735,87 

— 

— 

— 

756,08 

9,21 

7.'.i7 

6  43 

*,72 

— 

— 

11,33 

[1,53 

— 

— 

10,31 

li. 7!) 

6,69 

— 

ií.iij 

7.::7 

8,36 

9, 1  i 

-- 

— 

7.71 

77  :'• 

81,26 

86,86 

— 

83,87 

B9.16 

— 

— 

— 

82,25 

'í.7 

2,0 

ii.l 

— 

-Ml 

— 

— 

— 

5,1 

16,7 

20,9 

— 

— 

II    . 

ik.:i 

III 

— 

— 

— 

11.7 

16,0 

0,0 

1  II 

'.'.7 

1.2 

111, 

11  j 

0,0 

18,4 

23,9 

In. 7 

5,7 

->.i 

In. 7 

NNO. 

?:._'  J'i 

s  83 

6,21 

73,16 

■,r, 

I7.:i 

3.2 
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\Telooidadc  «lo  vento  em  lcilomrti-o* 

Chuva 

em 

inillime- 

tros 

Uma 

hora 

da 

Doite 

20 

3.« 

5  tt 

7." 

9.1 

Onze 
lioras 

da 
manhã 

Uma 

liora 

da 

tarde 

3.» 

5  a 

7." 

9.» 

Onze 

horas 

da 
noite 

Media 
diurna 

M.iMNU 

diurna 

I 

33 

17 

26 

26 

25 

22 

23 

25 

40 

30 

33 

27,2 

40 

0.0 

2 

22 

28 

33 

6 

9 

34 

46 

46 

11 

0 

1 

5 

20.0 

16 

0.0 

3 

li 

12 

17 

32 

13 

28 

34 

35 

23 

15 

9 

12 

19,3 

30 

9,2 

1 

0 

8 

11 

14 

20 

31 

33 

30 

18 

6 

19 

38 

21,1 

45 

0,0 

5 

46 

i3 

32 

28 

37 

40 

40 

36 

33 

33 

31 

18 

33,7 

17 

0,0 

6 

li 

7 

17 

16 

10 

18 

21 

24 

33 

37 

31 

9 

19,7 

37 

9,9 

7 

13 

16 

21 

26 

32 

31 

25 

28 

27 

9 

5 

3 

18,8 

32 

5,1 

8 

3 

4 

5 

7 

0 

25 

25 

33 

26 

24 

22 

29 

17,9 

33 

7,9 

g 

26 

11 

0 

4 

13 

24 

30 

18 

15 

5 

3 

0 

12,0 

30 

19,5 

to 

0 

2 

2 

6 

14 

15 

14 

12 

11 

9 

6 

6 

8,1 

17 

0,0 

ii 

7 

4 

6 

0 

1 

2 

6 

15 

16 

16 

22 

19 

10.3 

28 

3.5 

12 

16 

14 

15 

10 

12 

9 

2i 

25 

11 

2 

8 

14 

13,9 

25 

0,0 

13 

9 

2 

9 

3 

2 

2 

6 

13 

5 

11 

6 

9 

6,2 

13 

1,4 

li 

5 

6 

8 

6 

5 

15 

20 

14 

11 

5 

6 

2 

8,4 

20 

0.8 

lo 

4 

0 

1 

0 

0 

2 

6 

11 

8 

6 

6 

1 

3,9 

11 

0,4 

10 

0 

2 

2 

4 

0 

1 

6 

5 

0 

0 

2 

0 

1,9 

0 

0,0 

17 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

7 

7 

7 

1 

2 

2,4 

10 

0.2 

18 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

2 

1 

9 

1,1 

10 

o.o 

19 

11 

4 

13 

9 

8 

13 

19 

21 

23 

27 

26 

28 

16,9 

29 

1,5 

20 

33 

34 

37 

30 

30 

15 

11 

13 

4 

7 

3 

10 

19,4 

37 

19,3 

21 

28 

29 

25 

29 

15 

13 

30 

28 

28 

18 

19 

17 

23,0 

30 

7,3 

22 

11 

14 

14 

12 

6 

12 

24 

c»q 

16 

1.1 

12 

9 

13,2 

2i 

1,7 

23 

8 

10 

9 

8 

4 

16 

23 

29 

40 

26 

13 

11 

17,4 

40 

2,5 

24 

10 

23 

19 

21 

25 

28 

46 

40 

31 

25 

23 

3 

24,7 

46 

0,0 

25 

18 

32 

31 

23 

30 

28 

20 

13 

12 

20 

3 

6 

19,1 

35 

0,0 

26 

9 

9 

6 

3 

2 

2 

14 

10 

11 

16 

22 

20 

10,1 

22 

1,4 

27 

11 

7 

13 

12 

2 

11 

20 

24 

13 

8 

12 

5 

11.0 

24 

1.3 

28 

0 

1 

0 

0 

2 

2 

3 

8 

6 

9 

6 

5 

3,7 

9 

0,0 

21) 

6 

7 

9 

13 

15 

13 

11 

li 

15 

17 

18 

14 

13,3 

19 

0,0 

30 

18 

21 

21 

20 

18 

24 

31 

35 

47 

52 

50 

48 

31,6 

52 

26.4 

31 

11 

12 

10 

2 

18 

19 

23 

24 

24 

28 

19 

30 

21,3 

11 

11,7 

Primeira  década 

]Metlias  tias 

tiecíidíi 

s»  do  mez 

Total 

14,7 

16,4 

16.3 

16,5 

19.3 

27,1 

29,0 

28,5 

99  9    1 

18,0 

15,7 

15,3 

19,8 

36,3 

51,6 

Segunda      » 

8,5 

6.6 

9,3 

6,2 

7,1 

6,1 

10,2 

12,4 

8,5 

8,3 

8.1 

9.4 

8,5 

18,9 

27,1 

Terceira      » 

14,5 

15,2 

14,8 

13,0 

12,4 

15,3 

22,3 

22,6 

22.1 

21,1 

18,1 

15,3 

17,1 

31,1 

52,3 

12,6 

12.8 

13.5 

11,9 

12,9 

16,1 

20,3 

21.2 

17,7 

16,0 

11,1 

13,4 

15.2 

28.8 

131,0 

Primeira  década 
Segunda      n 
Terceira     » 

K 

lometros  percorrido 

Ve 

ocidade  media 

Velocidade  máxima 

Numer 

3  de  dias  de  v 

;nlo 

474f> 

19,8 

8,5 

17,1 

47  kiloi 

37 

52 

j  dia    5 

>.      20 
>,      30 

Muitc 
Fraec 
Síode 

.    ...     3 

2041 
4523 

3 

8 

15 

Uez 

11310 

15.2 

52 

o      30 

Forte 

2 

Pia  o  mais  ven 

osn  D.     lha  o  iiu'iiih  ventoso  \X. 
1 

Í.°   TíUME^THE 
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DEZEMBRO 


1 

■■) 
1 
S 
6 

7 

8 

0 

10 

II 
I-.' 

13 
14 
15 
16 

17 

IX 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2'.i 
30 
:;i 


(«dial  dai 

di    i 


QUADRO  COMPLEMENTAR 


Thermometros 

das  t  emperatoras-limil  es 

graus  centesimaes 


adai .  ] 

Ill  il  1.1-    li"  111'  /  .    .    . 


Máxima 


Ao  sol 


39,0 

36,8 
40,2 
.  6,2 
35,8 


38,4 


35,0 
36,6 
36,0 
38,5 
38,4 
33,3 
32,7 
::i.i 


J32  l 
38,7 
35,3 
33,2 
35,4 
37,0 
35,3 
37,7 
34,2 


35,20 
35,43 
36  17 


Na  relva 

Na  relva  ' 

24,1 

6,5 

19,4 

—2,0 

26,3 

3,4 

-í.j  q 

1.2 

16,1 

no 

19,0 

2.il 

21,8 

6,1 

21,2 

:i.'t 

22,4 

0.0 

12.0 

3,4 

17,:: 

0,8 

229 

1.:! 

24,5 

2. ii 

22,1 

4,7 

19,7 

7,0 

26,6 

4,3 

22,3 

4,8 

24,6 

'i.7 

20,0 

1 1 ,5 

16,9 

12,0 

19,2 

5,5 

-'-'  7 

3,0 

20,9 

2.0 

18,3 

0,3 

j  _  j 

-1.7 

22.1 

-0.2 

26,4 

0,3 

26,8 

-2,5 

23,4 

2,3 

1 2,6 

l.o 

13,5 

7.1) 

20,61 

2,60 

21,69 

:;.:i7 

20,73 

1,24 

21,00 

2,97 

Mínima 


Koespe- 
bolico 


1,4 

7.1 
2,8 


2,8 
::.l 
5,1 


4,0 


l.o 


1,6 
3,6 


Milli- 
melros 


00 
0.0 

9,2 

o.o 

0.0 

9,9 

:;.i 

7  9 

19,5 

0,0 

5.5 
o.o 
1,4 
0.8 
0,1 
0,0 
0.2 
o.o 
1,5 
19,3 

7,3 


o.o 
0,0 
1,4 

1.:! 

o,o 

o.o 

26,5 

11.7 


Milli- 
metros 


4,40 

2.00 

2,64 
3,40 

2.20 
2.10 
1  22 
2.20 
1,68 
0,80 

0,00 
1,88 
0,40 
0,92 
0,52 
0,40 
0,60 
0,40 
2,80 
2,40 

2.20 
2,04 
3,92 
2,56 
1,80 
0,92 
1,40 
1,00 
1,92 
2,20 
1,80 


Ozonomet  ro 


JSex*eniâa.cLe  tio  eco  e  nuvens 


De  dia 

.    i 


5,0 
4,0 
9,0 
5,0 
5,5 
10,0 
7.:; 
9,0 

8,0 

8,0 
0,0 
6,0 
9,0 
0.0 
5,5 
8,0 
6,0 
9,5 
9,0 

6,5 
6,0 

7.:. 
6,5 
6,5 
9,5 
6,0 
7,0 
5,0 

7.:; 

8,5 


2  26 
1,09 
l  98 
1,78 


6,85 
7,30 
6,95 
7,03 


6,0 
4,0 
9,5 
8,0 

8,0 
8,5 
9,0 
7,5 

9,5 

7,0 

4,5 
6,5 
6,5 
9,0 
5,5 
0,5 
3.0 
3,5 
8,5 
9,5 

9,0 
5,0 

7.5 
5,5 
5,0 
5,0 
6,5 
'i.o 
6,5 
5,0 
9,5 


7,70 
6,30 
0  23 
6,73 


9  horas  da  manhã 


De  noilo 


(jraus 


10 
9 

0 
9 

1 
0 

1 

3 


0 

8 

2 
0 

0 

1 
o 
o 
o 

I 

7 
8 
.! 
IO 
0 
4 
o 
8 

o 
o 


Coiilic,ur.içnps 


3,6 
1,3 
4,3 
3.1 


C.-St.  no  hor. 

Ci. -SI. 

Ci.-C.,  Ni.,  St. -C,  St.,  e, 

C.-St.,  c. 

SI  -C.  C.-Ni.,  C. 

Ti. M. 

Ni..  C.-Ni..  Ci.-C. 

C.-St.,  c.  Ci..  Ci-si. 

C.C.-Ci..  C.-St. 
Nev.  int. 

C.,  Ci.,  Ci.-SI..  c. 
C.-St.,  c,  st. 

C,  C.-St..  Ci. 

Ci.-C.  SI. -C..C..SI ,-C.i 

Nev. 
C.  nev. 

C.-SI..  c.  St. 
C-Ci. C.-SI.. Ci.-SI  ,c. 
C.-St.,  C.-Ci..  C.-Ni..  c. 
Ni. 

Ni.,  C.-Ni..  C.-SI. 
C.-SI..  C.-Ci..  C.-Ni. 

C.-St,  c.c.i. 

SI. -Ci  .  C.-SI..  c. 

si.-c  ao  SO. 

C.-St.,  Ci.-SI..  C.-Ci..  c. 

C.-SI..  C.  Ci.-SI. 

Ci.-C...  C,  SI. 

Sl.-Ci..  Sl.-C. 

C.-SI.  C    \i. 

C.-SI  .C.-Ni..  C.-Ci.,  C. 


Crans 


9 
7 
i 
9 
0 
1 
O 
0 

o 
o 

o 
o 

2 

2 
0 
1 

o 
l 

o 
o 

:i 
o 
o 
o 

lo 

l 

2 
8 
li 
O 

o 


'i.2 
1.2 

3,8 
3.1 


Meio  dia 


Configurações 


Ci.,  St.-Ci. 
Ci..  Ci-Sl.,  C.-St. 
C,  C.-St,,  Ci. 
St.-C.  c. 

st.-c,  c,  c.i..  si. 

C.-St.,  St.-Ci..  Ci. 
C.  -Ni.,  Ni.,  CL,  Ci.-C,  c. 
Ni..  C.-Ni..  c. 
C.-Ni..  C,  SI..  Ci. 
Nev.  int. 

C.-Ci..  C,  C.-SI..  c. 

c.-st..  c.-cí..  <:.,  c.-ní. 

C.  C.-SI..  SI..  Ci. 
C.-.Ni.,  C.-SI.,  Ci. 
C.-St.,  Ci.-C.,  SI..  Ni. 
C,  St.-C. 
C.-St.,  C.-Ni. 
C.-Ci,  C.-St..  c. 
si .  C. 
Ni. 

C.-SI..  C.  C.-Ni  .  Ni. 
C.-SI..  C. -Ni..  C.-Ci..  C. 
Ni.,  C.-Ni..  C.-SI..  c. 
C.-SI..  C.C.-Ci. 
C-si.  no  hor. 
C-Si..  C-Ni.,  Ni. 
C.-SI.,  C.-Ni.,  C.C.-Ci. 

c.  c.-St.,  cí. 

Ci.  Sl.-Ci. .Sl.-C 
SI..  Ci..  Ni. 
C.-SI. .  C.  C.-Ni. 


.n,        .    i      ombi  i 


|  i        i    ollltíl 


una: 

I.\I|iiii,im|ii1 

<iiiiiiiih;i  .-iIimiIiiI  i  .  . 
i     .  .  .1 

n  -  x i  ma  . 


764,8  em  16  I    lo  m 15,3  ora  I.. 

738,6   «   6  e  7  í  m.  n.  e  1  m 1,8 

13,5  


Ti  ii. i- 1  sim d  da  r.-i v 

11,2  em  9 _ 

2,5       28 
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QUADRO  COMPLEMENTAI; 

Serenidiule  tio  eéo  e  nuvens 

ECstado  geral  «1<>  tempo,  etc- 

DEZEMBRO 

18G9 

õ 

horas  da  tardo 

Q  horas  da  noite 

Grans 

g 

ConGguraçSo 

lira  o  > 

Configuração 

Ci.-St. 

10 

— 

M.  b.  t.;  vent.  pela  n. 

1 

6 

Ci.,  Ci.-C,  st.-ci..  c. 

4 

C-St.,  St. 

T.  vent. ;  nub.  pela  t.  e  n.;  ha.  ord.  ás  3  t. 

2 

i 

Ci..  C-Ni.,  •'..,  St. 

8 

C.-St.,  SI. 

Ch.  das  3  n.  ás  8  m.;  nub.;  cor.  sup.  OSO. ;  v.  fr.  das  11  m.  ás  4  1. 

3 

7 

c.i..  r,.,  c.-st. 

7 

C.-St..  St.-Ci. 

B.  t;  v.  fr.;  chuv.  pelas  a  t. 

4 

s 

C.-St..  C,  st. 

0 

C-Ni.,  C.-St. 

Nub.;  t.  vent. 

5 

0 

Ni.,  St..  Ci.-G. 

0 

C,  C-Ni. 

Nev.  fra.  de  m. ;  cor.  sup.  SE.  ás  3  l. ;  v.  fr.  pela  t  ;  ch.  for.  ás  6.20'  t. ;  ag. 

6 

-y 

Ni.,  C-Ni.,  C.-Ci. 

3 

C-Ni..  Ni. 

M.<°  nub.;  SO.  fr.  de  m.;  ag.  ás  4.50'  t.;  t.  d'ag. 

7 

7 

C,  C.-St..  Ci. 

0 

Ni.,  c. 

Nub. :  t.  d'ag.;  SSO.  fr;  pela  t.  o  n. ;  ch.  das  9  n.  em  diante. 

8 

6 

C-St.,  C-Ni ,  Ci. 

8 

C.-Ci..  c.-st.,  c. 

Ch.  (for.  por  vezes)  ali.')  m.;  ag.  por  vezes  do  m.  d.  aso  t.;  m'°enn.  ás  9  n. 

9 

0 

C.-St..  cnn. 

9 

C.-St.,  Ci.-St. 

Nev.  int.  até  1.30'  t.;  t.  m.'"  hu. 

10 

0 

C-Ni.,  C.-Ci..  St.,  c. 

10 

c,  st. 

Nev.  int.  de  m.;  m.">  enn.;  ch.  das  4.30'  ás  5.15'  t. 

11 

0 

C-St.,  C-Ci.,  C,  Ci. 

3 

Ci.-St.,  Ci.,  c. 

B.  t.;  peq.  ag.  ás  8  n. 

12 

2 

C-Ni.,  C.-St.,  C. 

7 

st.,  c.i.-st.,  cí. 

Nev.  fra.  de  m.;  ag.  ás  10  m  ,  1.50'  t.,  e  pela  n. 

13 

(I 

Ni.-C,  Ni.,  C-Ci.,  c. 

0 

Ci.-C.,St.-Ci.,St.-C.,c. 

M.'°  nub. ;  chuv.  por  vezes;  peq.  ag.  ás  5.40'  t. 

14 

1 

C-Ni.,  C-Ci.,  St.-Ci. 

0 

Told. 

Ene,  cer..  ch.  mi.  ás  9  m.,  m.1"  enn.  e  chuv.  ás  7  n. 

15 

3 

C.-St.,  C,  Ci.,  Ni. 

3 

S(„  Ci-St,.  c 

Nev.  int.  até  8.30'  m.;  cor.  sup.  0  ás  3  t. ;  calma  e  ar.  quasi  todo  o  dia. 

16 

7 

St.-C,  C.  Ci.,  St.-Ci. 

3 

Ci.-C,  Ci.-St.,  st. 

Nev.,  ch.  mi.  até  8  m.;  calma  e  aragem. 

17 

1 
0 

C.-St.,  C.-Ci..  c,  st. 
C...  Ci.,  Ci.-C,  C.-St. 
.Ni. 

0 
0 
0 

C.-St.,  C.-Ci.,  C-Ni. 
C.-St.,  C-Ni..  Ni. 
C,  C-Ni.,  C.-St.,  c. 

Ene.  e  m.10  enn.;  cor.  sup.  SO. ;  t.  som. 

Ene.  e  m.'°  enn.;  chuv.  pela  n.;  ag.  ás  7.40'  m.;  peq.  ag.  por  vezes. 

SSO.  fr.  ás  9  n. 
Ene.  cer.,ch.  das  5  m.  até  4.30'  t.  (com  alg.  int.)  salto  do  SO.  aoN.  ás  9.40  'm. 

18 
19 
20 

C-Ni.,  C. 

7 

C.-St.,  C-Ni.,  C 

Ch.  pela  n.;  ag.  for.  sar.  ás  8  m.;  ag.  por  int.  pela  t.  e  n. 

21 

7 

C-St..  C-Ni. 

8 

C-St.,Ci.-St.,C,C-Ni. 

Pouco  nub.;  ag.  ás  6.30'  m.,  11.30'  m.  e  2.40'  t. ;  peq.  ag,  pela  t.  e  n. 

22 

5 

C.-St.,  C-Ni.,  Ni. 

9 

Ci.-St. 

Ag.  pela  n.  e  madr.;  ag.  ás  1 1.30'  m.,  2  e  3  t.;  t.  fr.  ás  9  n. 

23 

8 

St.-C,  Ci..  C. 

10 

— 

M.  b.  t. ;  v.  fr. 

24 

9 

St.-C.  Ci.-St. 

1 

Ci.,  C.-Ci. 

M.  b.  t.;  ni.'°  nub.  ás  9  n. 

25 

5 

C.-St..  C.  C-Ni. 

9 

St.-Ci.,  St.-C. 

Ene.  de  m.;  b.  t. ;  ag.  ás  7  e  8  n. 

26 

2 

C.-St.,  C-Ni.,  C,  Ni. 

3 

St.-C,  C-Ni. 

Nub.;  ag.  pela  n.  e  ás  9  m.;  ag.  por  int.;  chuv.  ás  9  n. 

27 

2 

C-Ni.,  C.-St.,  C. 

10 

— 

Nub.;  ge.  de  m. ;  Hm.  ás  9  n. 

28 

2 

Ci.,  Ci.-St. 

1 

Ci..  Ci.-C,  st. 

Alg.  nu.;  ge.  de  m.;  t.  fr. ;  cor.  sup.  0  ás  3  t.;  lia  onl.  ás  3  t. 

29 

0 

Ni..  Ni.-C. 

0 

Ene. 

Ene.;  v.  fr.  do  m.  d.  em  diante;  peq.  ag.  ás  11  m.;  v.  for.  raj.;  temp. 

30 

0 

C-Ni..  C-St,  Ni. 

0 

Cer. 

Á  1.45'  n. rondoudo SSO. paia N.NO; ene. peq.  ag.ás2  1. ;  ch.mi.e  cer.ás9n. 

31 

4,3 

4,9 

Total  da  1."  década 

Chuva 

up. 

Agua 
evaporada 

Ventos 

predominantes 

St.  inf. 

St.! 

54,9 

51,6 

22,64 

N. 

2,1 

2,6 

»     da  2."      »    . 

25.7 

27,1 

10.92 

q.  SO. 

3,9 
3,8 

3,3 

'..3 

»     da  3.»      » 
Total  do  mez 

57,4 

52,3 

21,76 

N. 

138,0 

131.0 

55.32 

N.  e  q.  SO. 

Eslroi 

Dia  8 
Dia  3» 
Dia  31 

Tensão  do 
almospli 

(máxima  . .  12,4  em  20 

asdol    .  .            „  „         a 
<  miiiiina. .  .     3.0    '<      2 

vapor                         ..      .  . 
rico                          llm""' 

ide  relativa                          Evaporação 

Dias  mais  ou  menos  ventosos:  1. 

9.20.  21.  23.  24.  25,  30  e  31. 
Dias  de  chuva  ou  chuvisco:  3,  4 

13,  IS,  17.  19.  21).  21.  22.  23,  : 
Dias  mais  ou  menos  ennevoados: 
Nevoeiros  em  6,  10,  11,  13,  16  e 

e  21.     Trovões  em  8.     Geada 

2,  3,  4,  5.  6,  7. 

6.  7,  8,9.  11. 
ti.  27.  3(1  e  31. 
9,  15.  18.  e  19. 
17.     Saraiva  en 
>m  25.  28  e  29. 

8, 
2, 

8 

ás  Hm..   100,0  em  6, 

ás  3  m. .     36,4    »    1 

63,6     . . . 

10,13,16.20..     4 

ált 0 

4 

40  em    1. 

40  »   13,  14,  18 

00 

Tr.  á  1.30'  n. ;  ap.  for.  c  sar.  á  1.45' 

Tetnp.  do  S.  das  í.sir  i.  em  diante 

:   Terap.  do  SSO.  da  m.  n.  á  1.30'  n. 

n. 

li 


PRESSÃO  AT.MOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

JANEIRO 
1870 

Uma 
hora 

da 
noite 

3.a 

5.» 

-.' 

9.J 

1 

Onze 
boras 

da 
manhã 

Uma 
hora 

•Ia 
tarde 

3.a 

0." 

7.a 

0." 

UliZt? 
horas 

da 
noite 

Media 
diurna 

Máxima 
absoluta 

750,4 

Mínima 
absoluta 

Variação 

1 

749,3 

7 19,5 

749,1 

749,2 

750,2 

780,3 

719.0 

719.1 

749,5 

749,5 

749,4 

749,3 

71K.50 

749,1 

1,3 

2 

49,2 

50,3 

5H.5 

52,0 

53,2 

54.1 

51,1 

55,1 

56,2 

56,8 

57,5 

58,1 

54,11 

58,2 

49,2 

9,0 

3 

58.4 

58,8 

58,8 

59,4 

00,2 

60,2 

58,8 

58,7 

58,7 

58,7 

58,4 

58,1 

58,91 

00,4 

57,8 

2.0 

4 

57,3 

57,1 

50.:: 

58,3 

56,7 

56,2 

55,0 

54,0 

54,6 

54,8 

54,8 

51,7 

55.05 

57,5 

54,6 

2.9 

5 

34,6 

51.5 

51.:! 

55,0 

50,2 

56,3 

55,6 

55,5 

55,9 

50,1 

56,5 

56,8 

55.00 

56,9 

51,3 

2.0 

li 

.•i7.ii 

57,4 

57,3 

58,4 

59,4 

59,9 

59,4 

59,8 

61,0 

61,8 

02.5 

02.9 

59,83 

02,9 

56,9 

6,0 

7 

018 

63,0 

62,9 

63,2 

01.1 

63,8 

02.8 

02,2 

62,2 

62,4 

02,4 

62,2 

62,79 

01.2 

01,7 

2.5 

8 

61.:i 

60,9 

60,7 

60,7 

60,6 

60,1 

58.9 

58,4 

58,4 

58,0 

58.8 

58,4 

59.58 

01,3 

58,3 

3,0 

g 

.■,7.1! 

57,8 

57,4 

58,0 

58,9 

59,3 

58,6 

59.0 

59,7 

61,2 

01.8 

02.2 

59,38 

02.2 

57.4 

4.8 

10 

62,3 

('.-.'..') 

62,5 

63,2 

63,7 

63,5 

01.8 

61.3 

01.0 

01.1 

01,9 

02,1 

02.32 

03.7 

01.0 

2," 

ii 

762,8 

763,2 

70:s.7 

764,2 

701,8 

705,1 

705.1 

705.2 

766,0 

700.7 

700.7 

700.7 

765,11 

707,3 

702,8 

4,5 

li 

60,7 

07,1 

66,9 

07,2 

07.0 

67,8 

00,1 

00.1 

66,0 

OO.O 

00.1 

00.1 

06,02 

08,0 

05.0 

2.4 

13 

65,3 

Cl.1.! 

6i,6 

01.7 

64,9 

64,7 

63,3 

62,3 

62,3 

02.2 

02.0 

01,3 

0.3.17 

65,3 

01.O 

1.3 

14 

60,9 

60,6 

60,2 

00.2 

61,1 

61,0 

59.7 

59,3 

59,2 

59.5 

5H.7 

5H.9 

00.07 

61,2 

59.2 

2.0 

15 

59,6 

511.8 

59,8 

00,2 

61,0 

01. i 

00.2 

59,7 

59.7 

60,0 

60,3 

60,5 

00.15 

01,3 

59.0 

1.7 

Hi 

60,3 

0(1,1 

60,0 

00.1 

00.1 

59.7 

59.2 

59,1 

59,1 

59.2 

59.1 

59,7 

59.00 

00.3 

59.1 

1.2 

17 

59,8 

59,7 

59,7 

00,2 

60,7 

00,9 

59,0 

59,3 

59,1 

38,9 

58.7 

58,4 

59.52 

(il.o 

58,0 

3,0 

18 

:>;- 

.'i7,7 

56,9 

57,0 

57,3 

57.1 

35,8 

55. 1 

51.7 

54,3 

51,5 

51,3 

55.9.3 

57,7 

53,8 

3,9 

l'.i 

53,8 

53,8 

53,1 

52.8 

53,4 

53  1 

51.0 

51,0 

51,2 

51.1 

51.5 

51.8 

52.30 

33.  S 

51.0 

2.8 

20 

51,4 

51,2 

30,8 

51,2 

51.5 

51.1 

19.9 

19,8 

19.8 

50.5 

50,9 

51.1 

50.70 

51.5 

19. S 

1,7 

21 

750,4 

750.0 

75(1.7 

781,3 

7517 

752.0 

752,0 

752,5 

753,3 

753.9 

754,8 

733.1 

752.55 

755,2 

750. 1 

1.8 

22 

55,1 

51.7 

55,3 

55,9 

56,1 

55,1 

54,7 

51.7 

55. 1 

55.0 

55.0 

55. 1 5 

50.2 

51.0 

1.0 

23 

51.5 

54,7 

51.5 

54,9 

55,4 

55.0 

55,0 

54,7 

54,8 

55.1 

50.O 

56,0 

55.13 

56,3 

5  i,5 

1.8 

24 

35,8 

55  'i 

55. 1 

55.5 

55,8 

55,6 

54,4 

53,9 

53,7 

53.7 

53.8 

5.1.7 

51.71 

55.11 

5:i.O 

2.3 

28 

53,4 

52,7 

52,5 

52,7 

53, 1 

53,3 

82,2 

52.0 

82,4 

52,8 

52.8 

52.8 

52.09 

53. 1 

510 

1,4 

2G 

:<•>:.', 

:,l  7 

51.1 

50.8 

51   ', 

51,1 

19.1 

18,3 

17.8 

17.0 

i7,3 

17.3 

19,37 

52..! 

',7.2 

5.1 

27 

46,9 

'|0,8 

10.7 

17,0 

17.0 

48,3 

17.7 

i8,0 

18,3 

19,2 

19,9 

50,0 

18.11 

50,0 

',0  7 

3,3 

28 

19,9 

49,9 

5(1.1 

50.7 

51,3 

51,3 

30,2 

50.0 

VIU 

50,0 

19,7 

19,0 

50.11 

51.4 

18,6 

2.S 

29 

17,6 

16,6 

15.7 

15,3 

',7  0 

18,6 

19.1 

50,0 

81,2 

510 

53  8 

54,8 

19.00 

55.0 

15.3 

9.7 

30 

55  ! 

55.8 

56  1 

57  l 

57.9 

88  l 

57.2 

56  -: 

55  8 

56,0 

55.7 

55,2 

56,30 

5S.| 

51.1 

'i.O 

31 

..; 

510 

83,3 

88,3 

56  6 

86,3 

50.7 

58,0 

59,3 

60,2 

01,2 

50.17 

01.0 

315 

9.1 

/!.•... 

757.0:; 

757.18 

756  98 

757.51 

788,32 

788,37 

787,46 

757.10 

738,13 

738,10 

738,48 

757,77 

759,77 

786,03 

3,7 '1 

Mediai  du ', , 
deeidai .  j 

759,83 

759,81 

789,87 

759,78 

700,21 

760,16 

759.08 

758,71 

758,71 

758,87 

738,98 

73s  98 

739,36 

760,74 

757,99 

2.75 

(::.-... 

:  i2  24 

732,04 

751.85 

752  19 

783,04 

783  37 

752,60 

782,81 

782  72 

783  21 

753.55 

753.05 

75177 

783,03 

780,86 

',.17 

\\i  dias  do  iinv  .  .  . 

7::o.:i7 

756,34 

786  1 3 

750  5O 

757.. !0 

757.:  IO 

786,38 

750.-.' 1 

786  38 

750.71 

786,98 

757.0'! 

786,63 

788,40 

75',  S.l 

3,87 

15 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 


JANEIRO 
1870 

Orna 

h  t  i 

li.t 
1,  litu 

:t.' 

5.-1 

T.a 

9.» 

1  M.T 

lioraá 

.1., 
iii.iiilifi 

1    :n   i 

hora 

■l.i 
larJo 

3.' 

õ.' 

7." 

9." 

i  Inzo 

horaa 

da 

,  lilc 

M.-.ln 
lllll  II. 1 

Máxima 

absoluta 

Mintni  i 
absoluta 

í 

1 

9,7 

9,4 

8.9 

9,1 

9,9 

11.0 

10.9 

11,4 

10,9 

io.o 

11.0 

1 1 ,3 

10,40 

11.9 

S.7 

5.2 

-j 

1 1 .:; 

1 1 ,5 

II. ii 

10,5 

II  7 

12  2 

11.9 

12.7 

11.5 

10.7 

10.S 

In.', 

H.32 

13.5 

10,1 

5.2 

3 

iii.:í 

9,7 

10,4 

9,9 

10.1 

II. li 

12.7 

I2.S 

11.9 

II.  (i 

11,1 

11,4 

11.19 

13.2 

9  1 

3,8 

\ 

II.:! 

11,3 

ll.í 

11.2 

1 1 ,5 

12.0 

13,1 

13.1 

12.1 

11,5 

II. 1 

10.7 

11.70 

15.5 

10,5 

311 

5 

10,4 

10,4 

nu 

HM 

111.5 

10,6 

12.3 

I3.S 

13.1 

Í2.1 

12.1 

11.5 

11,49 

1 1,5 

10.0 

'i,5 

6 

11.  'i 

12.2 

10,9 

11,8 

13,2 

14,0 

11.1 

11.0 

12.7 

11.9 

li.S 

lll.s 

12,49 

13,2 

10,6 

10 

7 

1 1 ,0 

10,0 

m.ii 

8,3 

9,4 

10.7 

11.7 

13.5 

13.0 

11,8 

10,7 

10,6 

10,91 

1 1.2 

s.l 

0.! 

s 

9,3 

8,4 

8,5 

8,8 

0.1 

9.7 

10.1 

9.9 

10.1 

10,3 

10,6 

IO.S 

9.01 

11.2 

8,3 

2.9 

9 

10,6 

10,5 

10,0 

10,3 

10.1 

12  1 

12.3 

12.2 

11,4 

10.2 

9,8 

8,9 

10,67 

15.0 

8.7 

1.5 

Hl 

9,5 

9,4 

H.  I 

9,1 

10,1 

11.9 

12.1 

12,0 

11.0 

II. 1 

10,0 

lo.O 

10,60 

15.2 

S.O 

'..0 

II 

11.7 

9,4 

9.2 

11.2 

10,2 

11,8 

12.', 

12,7 

11,7 

10.7 

108 

11.0 

10.71 

15  2 

■ 

9,2 

1.0 

12 

9,11 

10,1 

in.l 

9,9 

10,6 

12.9 

13.0 

13,9 

15.2 

11,7 

11.5 

10.1 

11,15 

14,2 

9.7 

1,5 

13 

10,1 

9,8 

9.8 

9,4 

9,:) 

o.:; 

9,6 

9.7 

9.5 

9,4 

9.0 

9.1 

9.511 

10,1 

s.l 

1,7 

14 

8,4 

7,1 

7.5 

7,'i 

7,9 

S.2 

S.9 

9.2 

0,7 

9,7 

9,6 

9,6 

8,69 

10.1 

7.2 

2.9 

IS 

!i.7 

9,6 

9,0 

8,7 

8.3 

7,8 

7.9 

7,9 

8,0 

8,4 

7.5 

7.0 

S.29 

10.0 

7.1 

2.9 

16 

7,3 

7.1 

7.2 

7.1 

8,1 

8.2 

8,4 

8,5 

8  1 

8,2 

8.8 

8,4 

SJO 

9,5 

0.9 

2,0 

17 

8,3 

8,2 

7.IÍ 

7. li 

8,4 

9.1 

11.2 

12,8 

12.5 

11.0 

10,5 

9,6 

9,74 

15.3 

7,2 

0.1 

IS 

7.!) 

7,4 

6,7 

0.2 

7..'i 

S.2 

10,0 

12.8 

12,9 

12.0 

10.7 

9.5 

9,39 

13.0 

5.S 

7,8 

Hl 

8,9 

8,3 

7.!i 

7.1 

8.0 

9,5 

10.3 

12.1 

11,6 

10.3 

8.9 

li.S 

9.17 

1 1  5 

0.0 

0,5 

20 

5,9 

5,0 

4,1 

3.5 

1.1 

1.9 

7.2 

8,6 

8.0 

o.o 

5.1) 

1.5 

5.51 

8.9 

3.1 

3,8 

21 

3,5 

3,0 

2,6 

2.8 

4,9 

0.7 

7,7 

7.S 

6,5 

5.9 

0,2 

5.9 

5,34 

8,3 

2  0 

5.7 

22 

1,3 

1.2 

:í.;i 

1,0 

5.2 

li.S 

8,3 

8,8 

s.o 

li. 0 

0,0 

4,6 

5.92 

9,3 

3,6 

5.7 

23 

'i.7 

3,4 

2. li 

1.0 

3,9 

5,2 

0.0 

7,4 

7.9 

6,7 

0,2 

5.2 

5.11 

s.2 

J.s 

0.1 

24 

4,5 

::.l 

2.7 

í,l 

3,3 

1.2 

5,8 

7,8 

8,3 

7.0 

0.0 

5.0 

4,99 

8,9 

2.0 

0.9 

25 

'i,l 

2,9 

2,7 

2.7 

4,6 

5,9 

7,7 

8.9 

S.3 

6,3 

0,0 

5.0 

o,47 

9.1 

2.1 

7.5 

26 

5,0 

í.ii 

i.:; 

!:,3 

3,5 

3.:; 

0,1 

5.S 

5,3 

3,2 

2.9 

2.0 

1.10 

5.9 

2,5 

3,4 

27 

2.7 

2,8 

2.7 

2,5 

3,0 

3.7 

5,1 

5,8 

5.7 

4,7 

4,6 

i.'i 

1.01 

0,5 

2,4 

5.9 

28 

5  ii 

5,9 

3,4 

2.9 

1,2 

0,0 

7.1 

8,5 

8,5 

7.2 

7.0 

7.0 

5,91 

9.1 

2.0 

0,5 

211 

7.11 

7,2 

6,0 

:;.l 

.12 

;í.'i 

0.1 

8,0 

7,9 

7.2 

0.1 

0.5 

0.52 

s.s 

1.0 

4,2 

30 

li.ii 

6,8 

5,4 

5,2 

5,5 

8,4 

10,0 

10,6 

12.2 

12.1 

I  2.5 

12.7 

9,14 

1 2,8 

4,8 

8,0 

31 

12.11 

10,5 

10.2 

9,8 

10,5 

li. 2 

11.1 

11.3 

iO,0 

8,2 

s.l 

7.0 

1  -'.9 

7.2 

5,7 

II,... 
dias  das  L 
locadas  . ] 

10,52 

10,28 

10,0.'! 

9,93 

10,57 

11.01 

12.15 

12.00 

11,89 

11.21 

10,99 

10.71 

11.05 

13,32 

'.1.50 

1.02 

II 

8,63 

8,26 

7.H  1 

7,64 

8,30 

9.01 

9,93 

10,85 

10.53 

9,74 

9,25 

8,63 

9,06 

11,54 

7,06 

1.18 

13."... 

5,44 

i.7l 

4,24 

3,94 

4,89 

li. 09 

7,33 

8,24 

8,03 

li.S.', 

0.51 

li.  10 

6,04 

9,08 

3,29 

5.79 

Vi 

dias  do  nu1/  .  .  . 

8,11 

7. ii.'i 

7,29 

7.00 

7,82 

8,83 

9.71 

10.51 

10.1)11 

9.19 

8,8o 

8,40 

8,63 

11,21 

0.11 

4,80 

I,       I   IIXBSTRB 
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TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  M1LLMETROS 

JANEIRO 

Uma 

Onze 

Uma 

OlIZB 

- 

hora 
da 

3.* 

5.» 

7.» 

9.« 

liaras 
da 

hora 
da 

3.a 

:>  •> 

7.» 

9.» 

horas 

d.! 

Media 
diurna 

M   l\.MM 

diuroa 

Minin  a 
diurna 

Variação 

1870 

noile 

7.9 

manhã 

7,5 

tarde 

noile 

i 

7,9 

7,9 

7.7 

7,8 

9,1 

9.2 

7.4 

7.9 

9,8 

10,0 

8,42 

10.0 

7,4 

2.6 

^ 

9,7 

8,4 

7,5 

8.1 

8,1 

8,5 

8,3 

8,3 

8,3 

8,6 

8,4 

8,4 

S.29 

9.7 

7.5 

2  2 

3 

8,6 

8,7 

9  1 

9,0 

9,1 

9.8 

9,6 

9.7 

10,3 

9,9 

9,5 

9,4 

9.37 

10,3 

8,6 

1.7 

4 

9,3 

9,3 

9,5 

9,4 

9,6 

8,5 

7.7 

8,1 

8,6 

8,6 

8,5 

8,0 

8,77 

9,0 

7,7 

1.9 

5 

7.7 

8,1 

8,3 

8,0 

8,0 

7,6 

8,5 

8,7 

9.1 

9,2 

S.7 

8,9 

8,42 

9,3 

7,5 

1,8 

6 

9,1 

10.1 

9,4 

10.1 

11.1 

11,5 

10,1 

10.11 

8,9 

8,4 

8,5 

8.7 

9,68 

1 1 .5 

S.l 

3,1 

7 

8,7 

8,4 

8,5 

7.9 

8,4 

9,1 

9,4 

9,8 

9,6 

9,2 

8.7 

8,6 

8,82 

9,8 

7.9 

1.9 

8 

8,1 

7.9 

7,9 

8,0 

8,3 

8,6 

8,9 

8,7 

S.9 

S.7 

9,3 

9.5 

8,59 

9.5 

7.7 

l.s 

il 

8,3 

7.9 

s.l 

7,9 

7,8 

6,9 

6,0 

6,3 

0.9 

7.3 

7.1 

6,5 

7,24 

8,3 

5.S 

2.5 

10 

6,5 

6,2 

6,í 

6,7 

7.3 

7,4 

8,5 

8,6 

9.2 

7.5 

7,8 

6,9 

7,47 

9.2 

6,2 

5.0 

II 

6,6 

6,7 

6,8 

6,9 

7.H 

6,3 

6.3 

6,5 

7.1 

7,4 

8,1 

8,4 

7.00 

8,4 

Ci. 2 

2.2 

1-2 

8,5 

8,7 

8,6 

8,6 

9,0 

9,3 

9.7 

9,8 

9,7 

9,4 

9,1 

8,9 

9,09 

9.S 

s.l 

1.7 

13 

9,0 

9,0 

9,0 

8.5 

8,6 

8,6 

8,9 

8,9 

8,7 

8,7 

8,9 

S.5 

S.76 

9.1 

S.2 

0.9 

11 

8,2 

7.0 

7,7 

7,6 

7.9 

8,1 

S.l 

8.7 

9.0 

9,0 

S.9 

8,9 

8,36 

9.0 

7.6 

1.1 

15 

8,0 

8,6 

8,3 

8,2 

8,0 

7.5 

7,5 

7.0 

7,4 

7,4 

7.2 

7,7 

7.79 

8.0 

7.1 

1.5 

10 

7.'! 

7.1 

7.2 

0.8 

6,3 

6,6 

6,5 

0.7 

o.s 

7.1 

7.:! 

7.2 

0.92 

7.1 

0.1 

1.3 

17 

7.2 

7.2 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0 

8,1 

8,1 

8,3 

7,9 

7,2 

7.2 

7,49 

8,3 

7.1 

1.2 

IH 

7,3 

6,3 

5,9 

5,8 

3,9 

6,3 

6,9 

7,3 

7.0 

6,5 

0.7 

6,4 

6,49 

7,'i 

5,8 

1,6 

19 

6,1 

5,8 

5,7 

5,6 

5,1 

4,8 

5,6 

l.S 

4,4 

1,4 

4,2 

3,9 

4,97 

0.1 

3,8 

2.5 

20 

:).:; 

3,5 

3,3 

3,4 

3.2 

3,2 

3,4 

2,9 

3,3 

3,7 

3,4 

:;.:: 

3,39 

3,9 

>.': 

1.0 

21 

::.:: 

:i.l 

3,2 

3,0 

3,3 

->  - 

2  9 

3,3 

3,6 

3,3 

3,5 

3,5 

3,20 

3,7 

2.7 

1.0 

22 

3,3 

2.9 

3,0 

3,2 

3,1 

3,2 

3,3 

3,2 

3.7 

í  S 

1,5 

4,8 

3,57 

4,8 

2.S 

2.» 

23 

4,5 

4,8 

'i.l 

4,0 

3,9 

3,7 

3,8 

3,9 

3,9 

4,2 

3,5 

3,96 

4,8 

3,4 

1.1 

24 

3,2 

3,8 

3,3 

3,6 

3  7 

3,9 

1,0 

3,8 

3,5 

3,2 

3,4 

3,9 

3,62 

Vi 

3.2 

0.9 

25 

3,9 

3,9 

3,9 

3,4 

3,6 

3,3 

3,8 

1.2 

3,3 

3,8 

4,3 

4,3 

3,85 

1,4 

5.3 

l.l 

26 

i  :; 

i  2 

1,2 

u 

4,4 

1,6 

3.7 

1.0 

V5 

5,3 

4,9 

4,9 

4,31 

5.3 

3,6 

1,7 

.'7 

4,3 

1,6 

1,8 

5,0 

5,1 

5,5 

5,6 

5,2 

5,2 

5,6 

5,2 

5,9 

5,19 

5.11 

4,3 

1.0 

. 

5,3 

5,3 

4,9 

4,9 

..  i 

5,5 

6,0 

5,5 

5,4 

5,9 

5.7 

5  •'. 

5,44 

6,0 

1.9 

1.1 

5,7 

5,6 

6,4 

6,4 

6,6 

6,6 

6,1 

5,7 

5.7 

5,5 

3,3 

i 

o.s 

5.2 

li, 

30 

5.3 

5,6 

:.7 

6,1 

7.2 

8,3 

9,4 

9  2 

9,6 

9,4 

9,3 

7  01 

9,6 

5.1 

1.5 

31 

9,5 

8,5 

7.K 

i,  5 

5,5 

5,4 

6,0 

5,3 

6,1 

6,3 

6,3 

5,7 

6,54 

9,7 

:..l 

1.0 

[*•■••• 

8,39 

8,Í9 

8,24 

8,29 

8,56 

B,54 

8,63 

8,74 

8,72 

8,53 

8,63 

s.V.i 

8,51 

9.72 

7.17 

2.25 

Slt-dia^  il.ii  1    â 
'I'-'  .i-l.i    .1 

7  .21 

7,1  IH 

6,83 

6,85 

7,13 

7.13 

7.17 

7.15 

7,10 

7,04 

7.03 

7.so 

6,29 

1.51 

(:.,... 

4,78 

'i  .7--. 

4,65 

S   ,; 

4,57 

4,90 

í  B9 

1,92 

5,18 

5,17 

5,16 

í  84 

5.91 

3,96 

1.95 

6  74 

6,64 

6,56 

6  Vi 

6,89 

6,85 

6,87 

6,90 

6,91 

6,84 

...73 

7.7.'. 

5,84 

1.91 

17 


HUMIDADE  HELATI VA  -ESTADO  DE  SATURAÇAO=100 


JANEIRO 

|S7(i 

Uma 

hora 

ila 

ii  ih.' 

3.» 

S." 

7." 

9.» 

Omte 
boras 

ila 
luaiilià 

Uma 

hora 

ila 

tardo 

3.' 

S.' 

7.1' 

0." 

Onze 
liiir.i-i 

da 
noite 

Al., ha 
diurna 

Máxima 

ill    IIM.L 

Minima 
diurn  1 

1 
VariaçSi 

! 

88,4 

*'.\1 

90,5 

90,6 

87,1 

76,6 

93,3 

91,4 

76.5 

78,3 

100,0 

100,0 

89,22 

lOOvO 

70.5 

23,5 

2 

96,4 

•  83,0 

76,6 

86,0 

79,5 

79,8 

82,0 

73,11 

81,3 

90,0 

87,5 

88,5 

83,13 

96,4 

71,1 

25.0 

3 

91,0 

97,3 

96,2 

98,5 

98,5 

96,4 

88,3 

88,4 

98,6 

1)7,5 

94,9 

93,6 

94,58 

98,6 

87,2 

11,1 

4 

93,6 

93,6 

94,9 

94,8 

96,4 

77,8 

69,3 

72,7 

80,0 

85.5 

86,5 

83,7 

85,79 

116.1 

09.5 

20.11 

5 

82,4 

80.1 

90,9 

87,4 

84,8 

79,7 

79,9 

74,6 

79,5 

S5.S 

S2.2 

87,7 

83,44 

92,1 

74,6 

17,5 

d 

90,2 

95,0 

96,4 

97,5 

96,5 

96,5 

83,3 

81,5 

81.4 

80,8 

81,9 

90,0 

89,44 

98,8 

78,6 

20.2 

7 

88,6 

92,0 

93,4 

95,8 

96,0 

94,8 

91,5 

85,4 

80.2 

88,9 

92,3 

91,0 

90,97 

96,0 

80.8 

13,2 

S 

93,3 

1)3,8 

95,8 

94,5 

H7.2 

96,0 

96,2 

96,1 

96,2 

93,5 

H7.5 

98,6 

95,99 

98,6 

93,0 

5,6 

'.! 

87,5 

83,5 

88,4 

84,8 

82,5 

06.0 

36.3 

59,4 

68,6 

78,4 

78.0 

77.1 

76.1  IS 

89,5 

54,0 

35.5 

10 

73,8 

71,3 

74,7 

77,.! 

79,4 

71,7 

81,0 

79,0 

90,3 

70,0 

82,5 

72,5 

78,18 

90,3 

71,3 

19,0 

II 

74,0 

76,4 

78,6 

80,0 

75,8 

63,4 

38,5 

311.0 

69,2 

77.5 

83,8 

86,4 

73.85 

87,5 

57,5 

30,0 

li 

93.4 

94,6 

93,4 

94,6 

93,5 

83,8 

87.1 

83,2 

86,4 

91,5 

91,3 

94,8 

90,59 

98,6 

80,0 

18,6 

13 

97,4 

100,0 

100,0 

97,3 

98,6 

97,3 

100,0 

98,6 

1)8.6 

98.0 

100,0 

98,5 

98,90 

100,0 

97,3 

2.7 

14 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

10U,0 

100,0 

99,75 

100,0 

97,0 

3,0 

IS 

96,0 

96.0 

97,2 

117.2 

97,0 

95,6 

94,4 

93.6 

1)2,9 

90,5 

92,7 

98,5 

95,44 

98,5 

88,7 

9,8 

10 

95,6 

95,6 

95,3 

88,5 

80,6 

S-2.il 

79,2 

81,0 

82.3 

87,0 

86,3 

87,6 

86,05 

1)5.6 

69,0 

20,0 

17 

89,0 

88,9 

92,8 

91,4 

86,4 

86,9 

81,5 

73.7 

77,6 

81,4 

77.1 

80,5 

83,75 

92,8 

71.5 

21,3 

IS 

91,5 

81,5 

80.7 

82,0 

75,8 

77,8 

72.6 

66,9 

03.6 

02.5 

70,4 

72,0 

74,26 

91,5 

62.5 

29,0 

19 

72,0 

71,3 

72,1 

74,0 

61,0 

53,7 

00,0 

44,4 

42,6 

46,9 

48,8 

52.5 

57,77 

70,5 

42,5 

34,0 

20 

50,7 

53,5 

56,5 

58,0 

51,9 

48,9 

44,0 

33,8 

41,4 

52.2 

51.11 

5.1.1 

50,30 

05,2 

33,8 

31,4 

21 

56,6 

54,2 

57,0 

54,0 

50,4 

36,0 

36,0 

41,4 

49,2 

33,0 

48,6 

49,6 

48,40 

58,5 

35,6 

22.1) 

22 

52,0 

47,0 

49,6 

33,0 

46,5 

43,0 

39,0 

38,0 

46,0 

59,5 

64,2 

75,0 

51,43 

75,0 

34,5 

11.1 

21» 

71,1 

82,8 

73,5 

79,3 

67.2 

58,5 

50,8 

48,5 

48,5 

32,5 

5S.6 

52,5 

60.02 

82,8 

15.7 

37,1 

24 

50,7 

66,0 

60,0 

67,7 

63,0 

62,7 

58,0 

48,0 

12,0 

41,9 

48,4 

511,3 

55,84 

07,7 

41,9 

25,3 

23 

64,0 

68,8 

70,0 

62,0 

55,8 

iS.O 

48,0 

48,8 

10,0 

33,0 

62.5 

03,5 

57.02 

72,2 

40,0 

32,2 

26 

65*,6 

68,6 

66,5 

66,2 

74,5 

01.6 

37.li 

58,0 

07,3 

91,5 

87,6 

89,2 

70,68 

1)1,5 

53.9 

33,6 

i'7 

76,8 

82,2 

85,9 

91,1 

91,3 

93,2 

84,4 

73,3 

/.i..> 

87,1 

82.2 

1)3,5 

84,92 

93.3 

71,2 

22  3 

28 

83  9 

88,4 

84,5 

86,0 

82,0 

7S.6 

79.0 

60,3 

65,0 

78,3 

75,5 

72,5 

78,47 

91,4 

02.5 

28,1) 

29 

76,6 

74,2 

89,5 

96,6 

96,6 

98,4 

92,5 

76,4 

72.2 

75.5 

76,0 

76,0 

83,04 

98,4 

70.7 

27.7 

30 

72,0 

75,2 

84,5 

82,9 

90,0 

87,6 

90,8 

98,0 

87,0 

81),  1 

87.1 

81,8 

85,99 

98,0 

68.1 

29,6 

31 

86,1 

89,8 

84,6 

72,0 

58,0 

54,2 

61,0 

53, 1 

06,'J 

77,8 

77,7 

73,0 

71,64 

89,8 

52.5 

3  7.3 

11.'... 

88,52 

88,70 

89,78 

90,72 

89,79 

83,53 

82,17 

80,44 

83,89 

85,53 

88,33 

88,27 

86.68 

95,67 

73,69 

19,98 

Nédias  das  I  , 
dcradas  . ] 

85,96 

85.78 

86,68 

86,30 

82,06 

78,94 

77,76 

71!. 02 

75.16 

78,87 

80,25 

82,48 

81,09 

90,62 

69,98 

20,64 

(:5,\.. 

68,67 

72,47 

73,24 

73,73 

70,53 

65,62 

03,37 

511,211 

60,04 

69,02 

69,83 

71,79 

68,06 

83,58 

52,63 

30,95 

HcJias  J«  incz .  .  . 

80,65 

82,00 

82,91 

83,26 

80,46 

73,69 

74,08 

711.7:! 

72,71 

77.52 

7H.I7 

80,53 

78,27 

89,75 

05,00 

24,09 

18 


or.-vnRO  do  vento  e  chuva 


'nijiHMíri;!    »  l<  >    veiltO 


Direcção  do  ^ 

ento  —  Humos 

JANEIRO 

DOilC 

:i<  '2  ImraS 

da  manhã 

C  ás  S 

8  ás  10 

10 ás  I.1 

Meio  ília 
As  3  horas 

ila  larde 

-:  ás  i 

4ásC 

Gás  8 

8  ás  10 

Kl  ás  1-2 

1 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

x. 

C. 

SO. 

so. 

SO. 

so. 

2 

oxo. 

NNI ). 

NO. 

NNO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

xo. 

XII. 

xo. 

o. 

0. 

3 

0. 

c. 

c. 

C. 

c. 

Ml 

SO. 

SO. 

SSO. 

sso. 

SSO. 

SSI  i. 

4 

- 

S. 

S. 

s. 

S. 

s. 

s. 

SSE. 

SE. 

SSK. 

SE. 

•  ' 

ESE. 

ESE. 

E. 

E. 

ESE. 

E. 

SE. 

r,. 

c. 

c. 

('.. 

6 

so. 

SO 

('.. 

SM. 

SO. 

Ml. 

SO. 

SO. 

i  INI '. 

0X0. 

oso. 

so. 

7 

oso. 

c. 

<'.. 

N. 

V. 

NE. 

NE. 

G. 

C. 

XE. 

NNE. 

N. 

8 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

C. 

NNE. 

X. 

c. 

c. 

NNO. 

Ni  i. 

9 

N- 

N. 

N. 

N. 

X. 

N. 

X. 

X. 

X. 

NNE. 

X. 

N. 

10 

N. 

NNO. 

NO. 

NO. 

\n. 

(LM  I. 

UNO. 

0X0. 

xo. 

X. 

X. 

N. 

II 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

N. 

12 

NNO. 

N. 

N. 

X. 

N. 

X. 

X. 

X. 

X. 

X. 

N. 

N. 

13 

N. 

N. 

E. 

o. 

NNE. 

NE. 

XE. 

XE. 

NE. 

X. 

XNl  I. 

NE. 

14 

NE. 

NNE. 

NNo. 

N. 

N. 

Ni». 

V. 

ENE. 

c. 

ENE. 

X. 

N. 

15 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

XXE. 

NNE. 

NE. 

16 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

XE. 

ENE. 

NNE. 

X. 

X. 

XE. 

NNE. 

17 

\. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

XXE. 

X. 

NNO. 

X. 

N. 

18 

N. 

X. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

XXE. 

X. 

NNE. 

NNE. 

NNE 

19 

NNE. 

N. 

X 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

X. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

20 

N.NE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

XXE. 

XXE. 

X. 

X. 

N. 

-l\ 

X. 

N. 

N. 

X. 

N. 

NNE. 

X. 

X. 

X. 

X. 

N. 

X. 

22 

N. 

N. 

N. 

X. 

N. 

NNE. 

N. 

X. 

X. 

N. 

NE. 

NNE. 

23 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

X. 

X. 

N. 

NNE. 

24 

N. 

NNE. 

NNE. 

Wl 

NE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

N. 

X. 

N. 

N". 

N. 

N. 

N. 

X. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

X. 

X. 

N. 

N. 

26 

N- 

N. 

N. 

N. 

ENE.  . 

ENE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

\. 

27 

N. 

\. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

NNE. 

nm:. 

28 

NNE. 

NNE. 

NNE 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

ESE. 

S. 

ESE. 

. 

ESI  - 

1. 

E. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

Ml. 

30 

NO 

NO. 

NO. 

N<  i. 

SE. 

5] 

sso. 

sso. 

SO. 

SO. 

So. 

SO. 

31 

SI  1. 

SO. 

V 

V 

N. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

No. 

NNO. 

Primrira  ili li 

TiTinu      » 
11/ 


N.NE. 

i. 

SE. 

SSE. 

s 

sso. 

SO. 

OSO. 

II. 

ii\n 

Ml 

NNO 

' 

•  i 

.: 

ii 

:t 

í 

:; 

2 

7 

.'! 

15 

<■) 

:i 

ii 

!l 

.') 

i 

:,i> 

•,.; 

13 

•) 

1 

ii 

o 

o 

n 

n 

o 

II 

i 

ii 

1 

:i 

l 

4 

\ 

3 

. 

0 

1 

2 

6 

II 

ii 

0 

'.1 

:: 

o 

i 

21 

t 

ií 

/ 

.'» 

- 

8 

7 

Jl 

2 

i 

6 

11 

11 

17 

I 
0 

is 


I  Jinii-iii  >  i»   iitccliôH  i  orrefs] 


I:i    II 1 1 1    (l-i*.    i'u  1 1 1< 


i  bcrira. .... 

ralara  

do  vipor  alno 

Humidade  relaliw 

Scrcnida  

1       lade  iln  \rnii 

I.Iiim.i  i'  ndenlc  . 


f56,40 

15,2 
1,1 


755,09 

,.  I 
16  í 

:  l 


761,09 
13,1 


ii.n 


1 

i  -i 

s. 

sso. 

Sn 

oso 

d. 

0N0 

NO 
757,30 

:..:,  'íií 

7'i.'i.li.'i 

— 

756  l  : 

— 

11,49 

11,49 

11,76 

— 

10,80 

— 

10,24 

8,77 

8,77 

— 

— 

— 

7,48 

83,44 

85  79 

89,81 

— 

— 

79,74 

6,0 

6,0 

0,2 

— 

1,0 

— 

— 

3,6 

3,7 

3,7 

— 

— 

14,3 

lii.:; 

— 

— 

17,4 

1,4 

2,8 

0,2 

nu 

0,0 

8,4 

.■;.."; 

1,9 

3  5 

5,1 

10,1 

NNO. 


li  J 


II 


11) 


QUADRO  DO  VENTO  E  CHUVA 

JANEIRO 

"Velocidade  *l<> 

rento  exn  lliloinetro* 

<   'llllVil 



1870 

1  ni  i 

hora 

.la 

noite 

22 

3.» 

5.» 
22 

7." 

9.» 

Onze 
linras 

ria 
manha 

Uma 

hora 

da 

tarde 

3.a 

5." 

7 

7.» 

9.1 

Onze 

horas 

da 

noite 

Media 
diurna 

Máxima 
diurna 

íiiiHiiiif- 
1  ros 

1 

19 

18 

18 

9 

2 

0 

7 

6 

0 

10,0 

23 

1,4 

2 

22 

10 

«.) 

II 

11 

li 

li 

15 

13 

3 

3 

5 

11,5 

20 

III 

3 

1 

ii 

0 

0 

0 

1 

13 

15 

11 

0 

2 

0 

4,7 

15 

1,1 

í 

6 

8 

10 

15 

13 

22 

30 

25 

19 

9 

12 

a 

14,3 

30 

0,0 

5 

5 

4 

0 

4 

6 

IO 

8 

2 

O 

0 

0 

0 

3,7 

10 

0,5 

ti 

7 

; 

0 

2 

19 

20 

20 

21 

10 

2 

4 

1 

9,5 

21 

0,6 

7 

0 

1) 

0 

2 

1 

2 

3 

0 

0 

2 

6 

1 

1,7 

0 

0.0 

8 

(i 

12 

12 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4,1 

13 

1.1 

0 

12 

10 

0 

13 

5 

18 

24 

24 

17 

8 

10 

8 

12,9 

20 

0.0 

10 

19 

5 

9 

7 

8 

14 

19 

23 

23 

31 

31 

28 

17,0 

31 

0,5 

II 

IS 

3 

13 

19 

19 

31 

39 

29 

13 

18 

1 

7 

17,1 

39 

0,0 

12 

8 

12 

5 

6 

10 

5 

17 

li 

13 

14 

10 

11 

10,3 

17 

0.0 

13 

15 

10 

2 

2 

0 

8 

7 

8 

9 

6 

2 

7 

6,5 

15 

0,3 

14 

6 

8 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

0 

2 

5 

2 

2,9 

8 

0,1 

15 

3 

0 

9 

10 

13 

15 

10 

21 

18 

21 

21 

21 

14,7 

22 

O.l 

10 

20 

20 

21 

19 

18 

18 

21 

18 

17 

10 

22 

10 

18,2 

22 

0,0 

17 

11 

12 

17 

12 

18 

17 

10 

8 

3 

11 

12 

6 

11.5 

18 

0.0 

IS 

8 

20 

14 

21 

22 

24 

19 

10 

13 

23 

18 

13 

18,0 

21 

0.0 

1(.l 

lli 

13 

12 

20 

19 

25 

30 

25 

19 

20 

29 

22 

21,1 

30 

0,0 

20 

29 

29 

30 

28 

39 

41 

33 

30 

21 

19 

21 

17 

27,4 

il 

0,0 

21 

2"2 

20 

30 

38 

18 

44 

38 

38 

30 

24 

li 

11 

26,3 

11 

0.0 

22 

.0 

20 

23 

22 

25 

37 

25 

31 

21 

8 

2 

8 

19,3 

37 

0,0 

23 

2 

2 

8 

17 

10 

15 

12 

12 

12 

12 

8 

19 

11,1 

23 

0,0 

24 

lli 

18 

lli 

13 

22 

25 

17 

9 

11 

20 

10 

12 

16,0 

25 

0,0 

25 

li 

17 

18 

y>-) 

21 

27 

17 

10 

19 

21 

20"* 

15 

17,7 

27 

0,0 

26 

12 

14 

7 

2 

3 

15 

7 

7 

8 

7 

20 

15 

10,3 

22 

3,9 

27 

li 

9 

15 

17 

19 

21 

15 

19 

12 

16 

29 

28 

18,2 

31 

2,3 

28 

34 

30 

32 

29 

30 

22 

10 

7 

0 

6 

;i 

5 

18,1 

34 

0,0 

29 

9 

11 

15 

26 

37 

40 

25 

13 

20 

10 

13 

11 

19,9 

40 

8,8 

30 

8 

3 

2 

2 

(I 

1 

21 

o>9 

28 

29 

32 

35 

10,1 

39 

3,0 

:il 

43 

30 

9 

24 

30 

32 

34 

37 

15 

15 

15 

13 

21.0 

il 

21,0 

Primeira  década 

Medias  das 

<h-r:Ltl: 

s    ilo    11IC/. 

Total 

0,8 

10,5 

8,1 

6,8 

8,0 

8,3 

11,0 

13.3 

13,1 

10.1) 

0,8 

8,0 

6,3 

9,1 

20,1 

Segunda      » 

13,1 

13,2 

12,5 

14,1 

10.0 

18.0 

19,4 

17,1 

12,8 

15.0 

11.1 

12,2 

14,8 

23,6 

0,8 

Terceira      » 

ih,:; 

16,4 

15,9 

19,3 

19,3 

25,4 

20.0 

18,9 

17.1 

15,8 

13,8 

15.0 

18,0 

33,3 

12.0 

Ura 

13,3 

12.7 

11,9 

14,0 

15.0 

18,3 

17,9 

16,4 

13.5 

12,6 

12,8 

11.5 

li.l 

25,9 

19.0 

Prineira  derada  .  .  . 
Segunda      d       ... 
Terceira     »      ... 
Dez 

K 

lomrlros  percorridos 

Ve 

i 

ocidade  media 

Velocidade  máxima 

NllliHT 

i  de  il  ias  d.í  v 

Bnlo 

2ix:í 

9.1      . 
14,8 
18,0 

14,1 

31  Kii.it 

41 
44 
» 

i  dia  IO 

„      20 

21  ,■  31 

Muitc 
Fiacr 
Mode 

3549 

4742 

10474 

los  dias 

radn 

12 

9 

21  -  31 

Fresco  

Oia  0  ih  ii-  ren 

oso  20.    l)u  o  menos  rentoso  7. 

1.*   TftlMC-.Tr  P 


20 


QUADRO  COMPLEMENTAR 


JANEIRO 
1870 


i 

2 
3 
i 
:; 
6 

7 
8 
9 

l<> 

I! 
li 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 


20 
27 
28 

10 


lediai  iu )_,  t 

decadi  .  i  " 

II,  .)  .1-    .lo   „„•/.   . 


Thermometms 

tias  t eniperaturas-limites 

grilas  centesimaes 


Máxima 


38,8 
36,1 
38,4 
39,2 
41,4 
38,8 

5"J,3 
37,S 

38,5 
43,9 


31,2 
38,4 
36,7 
37,3 
34,1 

33,8 
33,3 

.;',  3 
34,3 
33,8 
-"  • 
34,7 
33  9 


10,4 


38  7" 
36  B8 


Na  reha 

Na  relva 

20,1 

5,2 

23,7 

4,7 

23,3 

2,3 

25,3 

8,9 

-28,2 

ii. ii 

27,2 

3,2 

25,1 

2,6 

15,0 

5,5 

24,1 

5,3 

23,2 

2,0 

26,7 

3,4 

27,1 

1,3 

15,5 

5,2 

13,2 



15,2 

1,3 

31,1 

3,2 

30,7 

1,5 

22,5 

1,3 

19,5 

—0,9 

26,3 

:;., 

26,9 

-2,8 

25,5 

-4,6 

20,8 

5,5 

23,3 

5,3 

23,8 

5,0 

27,4 

2.2 

29,0 

.  0,8 

17,3 

l  2 

18,6 

0,4 

27  '. 

1,3 

23,72 

1,63 

2,79 

24,21 

2,65 

1  37 

Mínima 


No  espe- 
lho para- 
bólico 


3,0 

6,2 

7,5 

4,3 

2,7 
2,3 
0,0 

1,4 


-2,0 
2,3 


1,8 


3,87 


0 

■T 
> 


Hilli- 

íncln.s 


Milli- 
metros 


1,4 
1,0 
1,4 
0,0 
0,5 
0,6 
0,0 
1,4 
0,0 
0,5 

0,0 
0.0 
0,3 
0,4 
0.1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

11,1) 

0.0 
0,0 

0,0 

0.(1 

3,9 

2.:; 
o.o 
8,8 
3,0 
24,0 


0,90 
1,64 
0,60 
2,00 
0,36 
1,52 
0,24 
0,24 

-)    IO 

1,40 

1,76 
1,04 
0,60 
0,40 
1,28 
0,68 
1,40 
2.20 
3,56 
3,40 

3,52 
2,40 
1,42 
1,80 

1,12 
0,80 

I  ..V2 
2,50 
Mis 
l,8Q 

2.20 


1,10 
1,63 

1 ,89 
I ,55 


iSereiíidatle  d 

">  céo  e 

nuvens 

Ozono 

nietvo 

De  noite 
grans 

9 

horas  da  manhã 

liraus 

Meio  dia 

De  dia 
graus 

Graus 

Conll^urnçni  > 

Confígar.içfjes 

7,0 

8,5 

0 

C,  C.-St.,  c. 

I 

C.-St.,C.,C.-NL,St. 

8.0 

8,5 

:i 

Ni.,  C.-St.,  Ci. 

1 

C-Ni.,  C.-St. ,  Ni. 

ll.il 

ti.:; 

0 

Nev.  int. 

2 

C,  C-Ni.,  Ci. 

5,0 

9,0 

l 

C-Ni.,  C-St.,  C,  C-Ci. 

O 

C-Ni.,  C.-St..  Ni.,  ,■. 

3,0 

6,5 

0 

c.  st.-c.  G.-Ci. 

8 

ci.  si.,  cí.-c,  c 

9,5 

7.5 

2 

C-Ni.,  C,  C.-CÍ. 

5 

C-St.,  C,  C.-Ni..  Ci. 

6,0 

6,5 

0 

c.-si..  c. 

9 

C.-St..  c 

7."i 

7.0 

0 

Ene.  eer. 

0 

C-Ci..  C.-Ni. 

7.0 

8,0 

1 

Ci  .Ci.C..C.-SI.,C.-Ni. 

i 

C...  C-Ni.,  Ci. -SI. 

9,5 

5.0 

8 

C.-St.,  C,  Ci. 

2 

C.-Ni..  C-St. 

6,:; 

8.5 

10 

C.-St. 

9 

C,  C-St. 

9,0 

8.0 

4 

Ci.,  Ci.-C,  c-st. 

2 

C,  Ci.  C.-St. 

9,5 

9,5 

0 

Ene.  nev.  int. 

0 

Nev.  int. 

9,0 

9,0 

0 

Ene,  nev.  int. 

0 

Nev.  int. 

10,0 

8,0 

0 

Ene 

0 

Ene. 

6,5 

9,0 

1 

c.  C.-St.,  st. 

0 

C...  C.-St..  SI. 

7,0 

6,0 

1 

Ci.-C.  Ci.-SL.  C-St. 

8 

SI..  Sl.-C.  C.  Ci. 

5,5 

7,0 

10 

Ci.-St. 

IO 

Ci..  St. 

5.:. 

6,0 

10 

Ci.-St. 

8 

Ci..  Ci.-St. 

1.5 

5.0 

10 

— 

10 

— 

5,0 

5.0 

9 

C.-St. 

7 

C,  C.-St. 

4,5 

5.0 

lo 

C.-St. 

10 

C.-St..  Ci.-St. 

5,0 

5.0 

10 

SI. 

11 

Ci.-St.  Ci. 

.■;..>' 

5.0 

9 

Ci. -St..  Ci. 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

4,5 

:,.o 

lo 

Ci. -SI. 

IO 

Ci.-St. 

6,0 

3,3 

0 

C-St.,  C-Ci.,  C-Ni.,  C. 

0 

Ene,  c. 

10.0 

8,0 

0 

C,  C-St.,  c. 

:i 

C-Ci.,  C.,  st.-C. 

...-. 

9,0 

10 

SI..  St.-C. 

8 

c...  C.-St. 

10,0 

'.Ml 

0 

Ene. 

O 

C.-Ni..  Ni.  C-St. 

9,5 

5.0 

.1 

St.-C,  C-Ci.,  C. 

0 

5,0 

9,0 

w 

C,  si  -C. 

7 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

7,15 

7,30 

1.5 

3  ! 

7,30 

7. liO 

4,6 

1,7 

6,41 

6.2.1 

6,4 

5,7 

6,94 

7.02 

i.2 

4,6 

!  nlierica 


'mi .i  .i  sombra 


romp  i  .ii  ih  .i  >i.i  rtltn 


Kilremasdo] 

ii.  / .  .  . .i 


I  l ali     Hl  i 768,0  em  12  As  10  m 15,2  em  6 31,1  em  li 


ininini  i  absoluta 45  I 


G  c  7  ih 1,8 


23 


■■   III  IMIM  I 


.... 
;:,  I, 


OUADKO  COMPLEMENTAR 


21 


fSeiHMíitUnU*  <lo  ct*o  i'  nuvens 


3  horas  da  tarde 


2 

3 

2 

0 
7 
o 
10 
0 
G 
1 


0 
t) 
0 

9 
9 

10 
9 

10 

7 

10 
10 
10 
10 

1 

4 
G 
1 
0 
3 


;  i  lioras  ila  noilc 


3,6 
6,0 

5,6 

••1.1 


Configuração  Grau 


C-CL,  C-St.,  Ci. 
C-St.,  C,  C-Ni. 
C-St.,  C,  C-Ni.,  Ci. 
C-Ni.,  C-St.,  c. 
St.-C,  Ç,  Ci. 

c,  c.-st,  c.-cí..  cí. 

Ci. 

Ni.,  Ci..  SI. 

C,  C.-St..  C  -Ni. 

Ni.,  St.-C,  C.-Ci. 

c.-st.,  c. 

C.St.,  Ci.,  c 
Nev.  int. 
Nev.  int. 
Ene. 

c,  st.-c,  st. 

St.,  St.-C. 
Ci.,  Ci.-St. 
Ci.-St.,  Ci. 

c.-st.,  c,  st. 

C.-St..  St. 


Ci.-St. 

C.-St..  C.-Ci. 

C,  C-St.,  c. 

C.-St..  C,  Ci 

C-St.,  C-Ni. 

Ene. 

C.  C-Ni.,  C 


C. 
Ci. 

,C 

SI.  Ci. 


o 

9 
2 
O 
9 
9 
3 
0 
10 
0 

O 
10 

o 
o 
o 
o 

10 
9 
9 

10 

O 

10 

10 

10 

10 

7 

O 

8 

10 

O 

10 


1,2 
1,8 
6,8 


Configuração 


Nev.  int. 

St.-C. 

St.-C.  Sl.-Ci.,  C-Ni. 

C.-St..  St. 

st. 

St..  Sl.-Ci. 
C-St.,  St.-Ci. 
Told.,  St.-C. 
St.-C. 
Ene 

C,  C.-St..  c. 

St.-C. 

Nev.  ml. 

Nev.  int. 

Told..  SI. 

C.-Ci.,  C,  Sl.-Ci.,c. 

Ci.-St. 

St. 


Bastado  geral  do  tempo,  eto. 


Told. 

St.-Ci. 


C.-St.,  c 
Ene,  cor. 
St.,  St.-C 

Ene,  Ni. 

C.-SL.  c. 


Ene.  i'  m.'°  nub.;  cor.  sup.  in.  d.  0X0.;  nev.  int.;  eh.  mi.  ás  '■•  n. 
M.'"  nub. :  alg.  ag.  pela  t.;  I.  hn.  as  9  n. 
Nev.  int.  de  ra.;  ni.'°  nub.;  chuv.  e  peq.  ag.  pela  t.  e  n. 
Geralmente  ene.;  chuv.  de  m.;  t.  som. 

Alg.  eh.  pelas 3  n. ;  ene.  de  m. ;  cor.  sup.  ao  m.  d.  e  3  I.  SSO ;  enn.  ao  S.  as  9  n 
Nub.;  ag.  ás  6.50'  m.;  b.  t.  depois. 
Ene.  e  nev.  fra.  de  m.;  m.'0  enn.  depois. 

Cer.  e  eh.  mi.  dem.;  enn.  ech.  ra.  por  vezes;  cor.  snp.  OSO.  ao  m.d.e.3  t. 
Nub.;  enn.  ao  S.;  cor.  sup.  de  m.  OSO.;  chuv.  ás  .ri  t. 
Alg.  nu.  ilein.:  m."  nub.  depois;  peq.ag.  antes  dom.  d. e ás 9 n.;  chuv. pela t> 

B.  t.;  v.  fr. :  ene.  as  9  n. 

Nub.;  orv.  e  enn.  de  m.;  b.  t.;  I.  hu.  ás  9  n. 

Nev.  int.  por  todo  o  dia  e  ri.;  eh.  mi.  ás  9  n. 

Nev.  int.  seg. ;  eh.  mi.  por  vezes. 

Ene.  cer.;  hor.  m.'°  enn.;  t.  som.  e  fr. 

M.'°  nub.  e  ene.  de  m.;  ene.  e  cor.  sup.  SSO.  ás  9  n. 

M.'°  nub.  de  m.;  b.  t.  depois. 

M.  b.  t. 

M.  li.  t.  e  alg.  t.  vent, 

Lim.;  t.  vent.  e  IV. 


T.  vent.  e  Ir.;  ene.  ás  11  n.;  gr.  de  m. 

T.  vent.  e  ir.;  ge.  de  m. 

T.  fr. ;  ge.  de  m.:  hor.  tur.  ao  S.  ás  9  n. 

—  T.  fr.;  ge.  de  m. 

—  I   T.  IV. ;  gr.  de  m. 

Ni.,  St.-Ci.     Ene.  o  gr.  de  m.;  I.  fr.;  ror.  sup.  ás  3  t.  OSO;  m.la  sar.  as  7.30'  n. 
Ene.  de  m.:  cor.  sup.  S.  ao  m.  d.;  cer.  e  eh.  mi.  ás  11  n. 
T.  vent.  pela  n.  e  m.;  lim.  ás  9  n. 
Ene. :  eh.  mod.  das  G  ás  10.30'  in.;  b.  t.  ás  9  n. 
M.'"  nub.  de  m.;  ene.;  eh.  mi.  ás  11.30'  m.;  eh.  reg.  ás  2.30'  t.;  eh.  pela  t. 
Ch.  m.1"  for.  pela  n.;  ag.  ás  II  m.;  \.  fr.  até  5  t.:  chuv.  as  9  n. 


Total  da  I.-1  década 
..     da  2.»      » 
..      da  3.»      - 
Total  do  mez 


Chuva 


St.  inf. 


8,0 

l.o 

11.2 


53.2 


St.  sup. 


Agua 
evaporada 


1 1 ,02 
Ifi.32 
20,76 


Ventos 
predominantes 


N.  e  SO. 

q.  NE. 

N. 


48,10 


q.  NE. 


JANEIRO 

)s:n 


I 

2 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
10 

II 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 


Exlmnastloi 
mez.  .  . .) 


í  máxima  • .  1 1.5 


Tensão  do  v 
alroospber 

rui  (i  is    1 

»    21  ás 


apor 
ico 


Huiiinl.iilr  relativa 


vaporarão 


8.8. 


I  m 100.0  em   I.  13,  r   14 

10 e  II  m.     33.8    »    20  as  3  1 

66,2 


Dias  mais  ou  menos  ventosos:  4.  10.  II.  I'.'.  20,  21 

22.  27.  28,  29.  30  e  3Í. 
Dias  de  chuva  ou  chuvisco ;  I.  2. .'!.  4.  5.  (i.  s.  9.  lo. 

13,  14,  26,  27.  29,  30  e  31. 
Dias  mais  ou  menos  ennevoados:  8.  9,  12  e  15. 


Nevoeiros  em 


(Irada  em  21   22.  23,  2i.  25  e  2G. 


13.  e  14.       Saraiva  em  27. 


Lu:  Zodiaeal  na>  ultimas  noites  do  mrz. 

Ília  31 :   SO.  bast.  fr.  alo  2.40''  n. ;  rondoa  para  NO.  o  0   fra.  eora  Gb.  for.,  fixando-se  no  N.  ás  .">  m.,  o  cessando  pouco  depois  a  chuva. 


00 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

FEVEREIRO 
1870 

L'ma 

Imra 

da 

noilo 

3." 

5." 

7.» 

9.* 

Oiue 

lioras 

da 

nianliã 

Uma 
hora 

.l.i 
tarde 

3.» 

5.* 

-.' 

9.» 

Onze 
horas 

,l.i 
noile 

Media 

diurna 

Máxima 
absoluta 

763,5 

Mínima 
absoluta 

Variação 

1 

761,4 

761,5 

762,1 

715-2,9 

763,4 

7tí3,o 

762,7 

762,5 

7G2,6 

762,5 

762,0 

701,6 

762,36 

761,0 

2,5 

2 

60,3 

59,2 

58,1 

57,2 

55,7 

54,2 

51,2 

50,7 

51,8 

52,2 

52,3 

52,4 

54,50 

60,3 

30,4 

9,0 

3 

52,0 

o!,o 

51,6 

52,2 

53,1 

53,8 

33,2 

53,3 

53,7 

54,0 

53.S 

53,0 

52,91 

54,0 

51,5 

2,5 

4 

51,2 

51,6 

52,0 

52,8 

53,8 

54,4 

54,2 

54,4 

55,4 

56,4 

56,9 

."17. li 

54,36 

58,0 

51,2 

6,8 

5 

59,4 

60,3 

61,6 

61,8 

61,2 

61,1 

61,2 

61,7 

61,6 

61,3 

60,78 

62,2 
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8,94 

9.71 

7.07 

1.3 
3,6 

2,8 
2.S 
2.5 
2  :; 
1.2 
2.1 
5.7 
1.1 

0.9 
1,5 

1.2 
1.2 
1,1 

2.5 
2,1 
1.5 

l.l. 
I.:: 

2.0 
1.0 

II 

1.3 

1,3 
1,5 


2.1.5 
1.50 
1.91 
2,04 


2:. 


HUMIDADE  RELATIVA- 

-ESTADO  DE  SATUfiAÇÃO= 

=  100 

1  EVERE1R0 
1870 

i  ma 

MU     l 

da 

lo 

3." 

5.» 

7.» 

9.» 

Onze 
lioras 

da 
manhã* 

68,7 

Unia 

hora 

da 

tarde 

3.» 
65.  S 

5.» 

7,a 

9.« 

Odzq 

horas 

da 
noite 

Media 
diurna 

Máxima 
diurna 

Mínima 

iliiiru  t 

Variação 

I 

7S.ll 

76,9 

78,4 

79,5 

7S.0 

69.0 

74,6 

79,0 

76,4 

81,4 

75,83 

84,0 

65,6 

18,4 

2 

82,6 

93,4 

9'!. 7 

96,  1 

94,8 

94,8 

98,6 

97,5 

90,5 

86,4 

77,3 

78,5 

89,81 

98,6 

77,3 

21.3 

:i 

81,3 

81,4 

84,0 

85,1 

84,9 

68,5 

62,4 

66,3 

7(1.5 

80,5 

88,5 

97.5 

79,86 

97.5 

62,4 

35,1 

1 

90,4 

89,1 

90,3 

85,4 

83,4 

93,5 

70,6 

71,0 

79. S 

85.5 

86,5 

81,4 

82,69 

95.2 

65,5 

29.7 

3 

80,3 

83,7 

84,4 

SI  1.0 

80,0 

68,8 

55.6 

66.5 

77,4 

86,3 

88,5 

88,5 

78,62 

88,3 

55.6 

32,9 

6 

87,1 

88,3 

83,6 

89,4 

93,5 

91,4 

72.7 

78,0 

79.9 

79,7 

82,4 

87.1 

84,62 

96,1 

72,0 

21,1 

7 

95,0 

91,4 

80,5 

77,6 

79,5 

66,4 

58,5 

56,4 

57,1 

69,9 

69,3 

76,5 

72.79 

95.0 

53,0 

42,0 

8 

83,5 

70,8 

82,8 

88,6 

87,0 

75,5 

80,5 

84,0 

88,4 

88,3 

86,7 

83,3 

83,15 

88,6 

74,9 

13,7 

g 

72,0 

74,6 

67,6 

65,8 

75,2 

62,1 

75,7 

84,0 

83,3 

97,4 

97,5 

93,6 

79.79 

100,0 

62.1 

37.9 

IO 

88,6 

87,5 

92,4 

88,6 

93,7 

96,4 

84,8 

84,8 

87,0 

83.5 

S2.5 

86,8 

88.10 

96,4 

82,5 

1.1.9 

II 

94,8 

97,5 

96,4 

9 1,9 

93,5 

97.5 

87,0 

87.0 

S5.6 

88,8 

96,4 

93,5 

92.SO 

98,6 

SI.l 

17,2 

12 

93.5 

94,6 

93,4 

98,5 

9S.5 

88,5 

83,4 

71.0 

9 'i.6 

94,6 

90,6 

89,4 

90,25 

9S.5 

71,0 

27.5 

13 

s.'i.."i 

90,5 

95,8 

94,4 

94,4 

91,7 

82,5 

79.0 

83,8 

85,5 

78,8 

77,6 

86,26 

95.8 

77,6 

18.2 

IV 

83,0 

87,0 

87,0 

84,5 

87.1 

78.0 

77,0 

68,6 

69.9 

75,4 

81,1 

80,9 

80,26 

87,4 

66,8 

20.6 

IS 

88,3 

86,9 

94,5 

95,8 

85,6 

75.6 

74,0 

66.4 

79,1 

82,5 

78,7 

8S,5 

83,51 

95,8 

66,4 

29.1 

16 

92,4 

92,5 

9.1.7 

95,0 

93,5 

92.5 

82,4 

78,5 

71. 1 

79,9 

82,4 

80,5 

85,31 

95,0 

74,1 

20,9 

17 

8 1 ,8 

77.!) 

83,5 

93,1 

85,4 

68,3 

59,9 

54,4 

67.5 

80,5 

80,3 

83,6 

76,71 

93,1 

51.1 

38,7 

IS 

s::.:i 

87,0 

90,7 

89,5 

87.5 

76,2 

64,1 

63,8 

66,4 

72,5 

74,9 

79,5 

78,19 

93,4 

63,8 

29.6 

1!) 

85;  4 

88,5 

93,5 

92,4 

90,4 

95.0 

91,4 

91,4 

88,9 

93,7 

92,5 

90,5 

99.51 

96,4 

79.5 

16,9 

20 

90,2 

92,5 

92,4 

94,7 

92,7 

78.5 

75.s 

78,0 

S9.5 

89,2 

91.5 

91,4 

87,82 

94,7 

75,8 

18,9 

21 

93,6 

96.3 

93,3 

94,3 

97,2 

9S.6 

93,8 

76,6 

80.1 

86,0 

82,1 

82,7 

89,02 

98,6 

75,2 

23,4 

22 

83,6 

93,5 

97,0 

100,C 

100,0 

100,0 

97,4 

93.9 

98,6 

100,0 

98,7 

100,0 

96.SS 

100.0 

83,6 

16,4 

23 

97,5 

97,5 

97.:; 

93,0 

98,7 

89,9 

93,1 

90,0 

88,0 

90.S 

93,0 

93,9 

98,7 

86,0 

12,7 

24 

93,8 

96,5 

94,0 

96,5 

91,9 

87,7 

82,3 

83,5 

90,8 

88,4 

92.9 

91,7 

90.19 

96.5 

80,5 

16,0 

25 

92,7 

92,6 

95,0 

91,3 

89,5 

92.0 

82,4 

86,6 

93.0 

92,7 

92,7 

96,4 

90,93 

96.1 

82,4 

11.0 

26 

90,3 

;n).:: 

88,8 

95,0 

87.5 

74,5 

81,5 

71.6 

73,5 

81,5 

79,5 

84,6 

83,54 

95.0 

76,5 

21.5 

27 

85,6 

86,8 

88,0 

88,7 

91,0 

84  2 

82.2 

83,3 

83,4 

87,o 

93,0 

88,4 

87,15 

94,0 

82,0 

12,0 

28 

88  í 

89,5 

88,o 

91,7 

S7.7 

85,0 

83,2 

85,2 

93  5 

96.5 

92.1 

92,4 

S9.I5 

96,5 

SI.l 

15.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

[!..... 

83,93 

84,31 

84,07 

83,64 

85,00 

78,61 

72,84 

75,43 

79.65 

83,65 

83,58 

85,46 

si. 53 

93,99 

67,09 

26.90 

Iledias  das ! 
décadas .  ]"' 

87,82 

89,49 

92.-29 

93.28 

90,89 

84,20 

77.75 

73,81 

79,92 

84,26 

84,72 

85,54 

85,16 

94,87 

71,08 

23.79 

[í:.. 

90,69 

92,87 

92,79 

94,11 

93*34 

88,99 

S7.0I 

83,86 

87,86 

90,42 

90.51 

91,26 

90,11 

96.96 

80.20 

16,76 

Medias  do  "hz  .  .  . 

87,22 

88,61 

89,48 

90,07 

89,48 

S3.57 

78,64 

77.26 

82,09 

85,80 

85,97 

87,15 

85,28 

95.15 

72,26 

22,89 

26 


QUADRO  DO  VENTO  E  CHUVA 


FEVEREIRO 
1870 


i 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

IO 

II 
12 
13 
I't 
18 
[6 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

2X 


Direcção  tio  vento  —  Rumos 


Meia  noite 
ás  -  horas 
da  manhã 


NNO. 

SO. 

i  iM  l. 

so. 

ONO. 
SO. 

SO. 

o. 

M  i. 
SO. 

ksk. 

E. 

NNE. 

NO. 

S. 

s. 
o. 

E. 
ESE. 

oso. 

SO. 
NNO. 

S. 
Ml 

SO. 

Ml. 

SE. 

sso. 


2  ás  4 


NNO. 
SSO. 
OSO. 
1 i.M ). 

NO. 

SO. 
OSO. 
OSO. 

NO. 

SO. 

ESE. 

E. 

N. 
NO. 

S. 
SSO. 

fl. 

E. 
SE. 
SO. 

OSO. 
NNO. 

s. 

Ml 
M). 

SO. 
SE. 
SSO. 


4ásG 


N. 

SSO. 
ONO. 
ONO. 

NU. 
SSO. 

NO. 
OSO. 
ONO. 
SSO. 

ESE. 

E. 

N. 

Ml. 

S. 

SO. 
ONO. 

E. 

S. 
OSO. 

Mi. 
\Mi 

s. 

S(l. 
SO. 
SO. 

SSK. 
SSO. 


6  ás  8 


N. 
SSO. 

O. 

NO. 

NO. 
SSO. 

M  l. 
OSO. 

NU. 
SSO. 

E. 

E. 

N. 
M). 

E. 

SSO. 
ONO. 

E. 

SSO. 
OSO. 

NNO. 
N. 

SSK. 

Ml. 

SI). 
SSO. 
SSK. 
SSO. 


8  ás  10 


N. 
SSO. 
ONO. 

O. 
M). 
SSO. 
NO. 
OSl  I. 

o. 

s. 

ESE. 

E. 
NNE. 
ii\ii 

E. 

SO. 
ONO. 
ESE. 
SSO. 
oso. 

N. 
NNE. 

E. 

SO 
SSO. 
SSO. 
SSK. 

sso. 


10  ás  12 


SO. 
SSO. 

NO. 
ONO. 

V. 

s. 
o. 

OSO. 
NO. 
SSO. 

E. 
ENE. 
NNE. 

NO. 

SE. 

SO. 
ONO. 
ESE. 

sso. 
SO. 

NNE. 
NNE. 

E. 

SO. 
SSO. 
SM). 
SSO. 

SMI 


Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 


SO. 
SSO. 

NO. 
ONO. 

SO. 
SSO. 
OSO. 
OSO. 
ONU. 

s. 

E. 

NE. 

NNO. 

ONO. 

S. 

SO. 

SO. 

SE. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 
SSO. 

E. 
SSO. 
SO 
SSO. 
SSO. 
SSO. 


2  ás  4 


SO. 

o. 

ONO. 
ONO. 

SO. 
SSO. 
OSO. 
OSO. 

SO. 

s. 

ENE. 

ENE. 

N. 

So. 

s. 

OSO. 

SO. 
SSE. 
OSO. 

SO. 

SSO. 

s. 

SE. 

SSl ). 
SO. 

s. 

SSO. 

SSO. 


4  ás  6 


0  ásS 


SO. 

SO. 

OSO. 

0. 

0. 

0. 

ONO. 

ONO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

0. 

0. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

s. 

s. 

ENE. 

ENE. 

NNE. 

NNE. 

NNO. 

NNO 

OSO. 

0. 

ESE. 

ESE. 

0. 

o. 

SSl  1. 

SSO. 

SSE. 

SE. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

s. 
s. 
s. 

SO. 

s. 

SSO. 

s. 


N. 

s. 

SSO. 

s. 

so. 

s. 

sso. 

s. 


8ás  10 


SO. 

0. 
OSO. 
ONO. 

SO. 
SSO. 

0. 
ONO. 
SSO. 

s. 

E. 
NNE. 
NNO. 

O. 

SE. 

O. 

S. 

ESE. 

OSO. 

SO. 

NO. 

s. 

SSO. 

s. 

SO. 
SSE. 
SSO. 

s. 


10  ás  12 


SO. 

o. 

SSO. 
ONO. 

SO. 

SO. 

o. 

NO. 

SO. 
SSK. 

E. 
NNE. 
NNO. 

so. 

SSK. 
O. 

SE. 

ESE. 

OSO. 

SO. 

NNO. 

S. 

SO. 

s. 

OSO. 

SE. 

SSO. 

s. 


I  ' i-<  . |tifin-i:i  d.»  vento 


Priaeira  década 
Seganda     • 

TiTreira      i 

llez 


N. 

ENE 

1. 

M. 

SSE. 

s 

SSO. 

Sn. 

OSO 

ii 

ONO. 

NO 

NNO. 

V. 

o 

0 

D 

0 

o 

1) 

1 

7 

I'.l 

j:> 

ir. 

IS 

l(i 

15 

2 

1 

'i 

i 

1 

X 

16 

li 

li 

:i 

X 

10 

14 

li 

X 

(i 

*i 

.'i 

o 

3 

■■! 

0 

0 

:i 

0 

4 

S 

20 

28 

2\ 

2 

0 

II 

2 

■'. 

0 

10 

7 

1 

X 

l!i 

11 

In 

9 

.1.1 

">7 

60 

20 

23 

22 

22 

12 

1 

0 

II 
II 
o 


l'r     .in  ,i1[im-|ili>ri'.i 

Tcupcnlira 

Tvn<ã»  il"  uitf  ataosaberico. 

Haaidade  relativa 

Serenidade  il"  eíi 

fel lade  'I"  reato 

Canta  tolal  correspondente  .  . 


i  . 

.-■ i  ■•'  1 1 1 

<   >•*       1111 

i  1  i<  >*.    <• 

íri-isji 

i  nu  li-n 

1'    >    :i    . 

.li In  n mi  doa 

ramos 

N 

i 

i: 

i  -i 

SE 

ssK 

s. 

Ssn 

748,61 

SO 
752,69 

0. 

7:,.'. 70 

ONO. 
752,72 

NO. 

:  ,i  57 

N\n 

748,61 

733  17 

— 



742,0!) 

744  33 

745,7  1 

— 

7'.7.:io 

753,28 

— 

9,20 

9,76 

— 

— 

11,43 

li, -"i 

ll.7!i 

— 

12,43 

12.  IH 

11,67 

11,75 

11,04 

11,28 

11.10 

7. o:; 

7,92 

— 

— 

B.82 

x.:ih 

8,52 

— 

9,58 

'.1.22 

K.Cl 

B,S0 

7,89 

7.!l| 

7,62 

— 

81,05 

— 

— 

N7.7H 

84,83 

82,95 

— 

89,34 

87  55 

84,11 

B2,8  : 

MOIO 

7'.l.7."; 

77,86 

3,5 

1  :, 

— 

— 

2.0 

i.'. 

1,9 

— 

1.1 

1,6 

2,9 

1,6 

3,8 

4,8 

'-'.•'. 

12.x 

19,3 

— 

— 

12,7 

117 

16,2 

— 

17,3 

j;  j 

13,7 

18,3 

16,7 

13,6 

lo.x 

— 

0.0 

1,0 

0,0 

:,n 

0,0 

6,6 

17.1 

34,1 

!4,9 

!0,6 

0,4 

.'i.x 

0,6 

1,0 

27 


QUADRO  1)0  VENTO  E  CHUV4 

L 

FEVEREIRO 
1870 

Uma 

hora 

da 

noite 

13 

"Velocidade  do  vento  em  Uilnmetros 

Oliuva 

era 

raillime- 

tros 

3.» 

5  a 

7." 

9.» 

Onze 

horas 

ila 

mi  uili:"i 

Uma 

hora 

1., 
tarde 

3.a 

5." 

7." 

9.» 

Onze 
horas 

da 
noito 

Media 
diurna 

Máxima 
diurna 

1 

8 

8 

2 

2 

1 

7 

13 

13 

9 

6 

7 

7,2 

14 

0,0 

2 

6 

16 

22 

26 

37 

46 

55 

56 

18 

16 

13 

15 

26,9 

62 

31,2 

3 

14 

23 

17 

13 

11 

19 

.27 

21 

II 

II 

16 

12 

16,5 

27 

6,2 

4 

19 

21 

17 

22 

8 

19 

24 

23 

16 

12 

13 

13 

17,1 

28 

5,4 

5 

17 

7 

7 

12 

4 

5 

8 

16 

12 

3 

2 

1 

7,8 

17 

0,0 

G 

3 

3 

3 

6 

5 

4 

24 

25 

25 

24 

33 

42 

16,4 

42 

1,1 

7 

13 

24 

14 

IO 

6 

12 

23 

22 

17 

15 

14 

18 

16,9 

43 

4,0 

8 

19 

22 

21 

17 

16 

33 

46 

44 

38 

40 

23 

23 

28,5 

47 

0,9 

0 

22 

li 

lo 

16 

3 

10 

7 

4 

3 

5 

4 

12 

9,6 

22 

2,1 

li) 

10 

16 

20 

19 

20 

26 

30 

32 

32 

23 

22 

20 

23.2 

33 

0,6 

11 

113 

18 

22 

28 

20 

10 

8 

9 

1 

2 

6 

5 

12,1 

28 

7,5 

12 

2 

3 

li 

10 

11 

12 

18 

16 

32 

39 

13 

38 

20,1 

43 

1,0 

II! 

36 

22 

22 

21 

24 

17 

8 

9 

15 

20 

19 

13 

18,5 

36 

5,5 

14 

11 

6 

4 

7 

11 

lli 

13 

18 

16 

6 

2 

1 

8,9 

22 

0,0 

15 

1 

1 

3 

0 

9 

11 

17 

19 

li 

15 

19 

19 

11,8 

23 

1,8 

II) 

29 

13 

12 

8 

5 

11 

28 

28 

29 

20 

10 

6 

16,3 

29 

9,6 

17 

i 

4 

6 

4 

6 

10 

14 

13 

8 

4 

5 

6 

7,1 

11 

1,0 

IH 

7 

7 

10 

11 

12 

15 

18 

14 

6 

9 

13 

12 

11,0 

18 

0,0 

111 

íl 

11 

4 

11 

18 

26 

32 

31 

30 

19 

25 

19 

19,6 

33 

28,5 

20 

19 

12 

!l 

8 

2 

13 

18 

17 

li 

3 

1 

2 

9,9 

22 

0,0 

21 

2 

4 

5 

8 

2 

6 

5 

5 

5 

7 

8 

7 

3,3 

15 

0,0 

22 

4 

2 

8 

7 

13 

12 

4 

11 

9 

11 

12 

13 

9,4 

18 

1.2 

23 

li 

10 

7 

3 

6 

7 

10 

12 

8 

3 

'8 

14 

8,2 

14 

o;? 

24 

10 

13 

lli 

21 

22 

23 

24 

23 

19 

15 

9 

16 

17,9 

28 

6,7 

23 

20 

11 

11 

8 

10 

23 

34 

31 

32 

22 

20 

20 

20,7 

3Í 

4,0 

26 

20 

17 

15 

8 

13 

18 

24 

19 

21 

20 

17 

18 

17,4 

21 

0.0 

27 

23 

17 

30 

1C 

li 

30 

39 

36 

31 

25 

28 

27 

25,8 

39 

28 

28 

29 

31 

32 

32 

39 

43 

38 

33 

32 

35 

32 

33,3 

43 

3,6 

— 











— 

— 



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Primeira  década 

17,2 

!I\Xeclias  tias 

década 

s  do  mez 

Total 

i  •;  i 

li.i 

14,3 

ll.i 

17,7 

25,1 

25,6 

18,5 

15,8 

ii,6 

16,5 

17,0 

33,3 

51,8 

Segunda      « 

13,4 

9.7 

9,8 

11.1 

11,8 

li.  1 

17,4 

17.1 

16,8 

13.7 

1 1,3 

12.3 

13,6 

26,8 

54,9 

Terceira      d 

13,1 

12,9 

i5,i 

1 2,9 

13,0 

19,7 

22,9 

22  2 

19,7 

16,9 

16,1 

18,4 

17.3 

26,9 

18,4 

13,2 

12,6 

13.0 

12,8 

12,G 

16.7 

21.7 

21,7 

18,2 

15.3 

15,2 

15,5 

15.9 

29,2 

125,1 

Primeira  derada  . 
Segunda     n 
Terceira     i 

Ki 

omelros  | 

eicorridos 

81 

Vcl( 

cidade  media 

17,0 

13.IÍ 
17.3 

Velocidade  máxima 

Numert 

de  dias  de  ví 

nto 

40 

62  kilon 

43 

43 

ília     2 
»      12 

..       28 

Muili 
Fraco 

2 

3237 
3322 

5 

11 

8 

Dez 

10660 

15,8 

62 

„        2 

Forte 

9 

f >  ta  o  ih  1 1    renli 

so-28.     Di 

i  o  menos  i  entosa  21. 

I  °  T« 
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QUADRO 

COMPLEMENTAR 

Tliermometros 

t, 

tias»  teiniieraturas-límitcs 

■„ 

- 

íSei*eni«-líiile  tio  ci*o  e 

nuvens 

<£rans  centesimaes 

- 

| 

FEVEREIRO 

0 

<  >xoiionietx»o 

Máxima 

Mínima 

h- 

D  horas  da  manha 

Meio  dia 

— 

H 

1870 

- 

^^m,                              ~  — 

. 

No  espe- 

De 'lia 

De  noile 

Na  relva 

lho  para- 

Milli- 

Milli- 





Graus 

Configurações 

Graus 

Configurações 

24,3 

bólico 

mctros 

iru  li  ,.-. 

graus 

3,0 

graus 

1 

36,7 

—  2.2 

-o.:! 

0.0 

1.20 

5,5 

10 

St. 

3 

C.-St,  C,  C.-Ci.,  Ci. 

2 

— 

— 

2.0 

i.i 

31.2 

2.20 

10.0 

10,0 

0 

Ene,  Ni. 

0 

Ni. 

3 

VI. 1 

26,0 

3,6 

— 

0,2 

2.00 

8,,-i 

7,5 

5 

C.-St,  C,  Ci. 

4 

C.-St.,  C,  C.-Ni. 

'. 

37,5 

25,3 

6,7 

— 

5,4 

2.20 

8.0 

9,0 

IO 

St. 

0 

C.  C.-Ni..  C.-Ci. 

S 

35,3 

23,0 

2,5 

— 

0,0 

1,04 

4,5 

7,5 

8 

Ci.-St..  Ci. 

0 

C.-St.,  C,  Ci. 

6 

11,4 

23,7 

3,8 

5,6 

l.l 

2.2x 

9,5 

5,0 

0 

C,  C.-Ni,  C.-St.,  c. 

1 

C.-Ci,  Ci.,  c,  c.-st. 

7 

il.'.i 

30,9 

3,8 

— 

4,0 

2.02 

5,-5 

9,0 

u 

C.-St.,  C.-Ci..  Ci.-St. 

0 

C.-St,  C,  Ci.-St. 

8 

41,4 

28,2 

5,3 

8,0 

0.0 

2.28 

o.:; 

7,0 

1 

Ni.-C,  C. 

4 

C.-Ni..  Ci.,  C. 

9 

26,2 

21.1 

3,4 

— 

2'! 

0.20 

6,0 

7,0 

0 

C...  C.-St.,  c. 

0 

Ni. 

10 

— 

20,6 

7,1 

— 

o.o 

2.20 

o.:; 

9.0 

0 

Ni. 

0 

C.-Ni,  St,  Ci  ,  c. 

II 

— 

28,6 

1(1.1 

— 

7.-'i 

1.20 

8.0 

9.0 

0 

Ni.,  C.-Ni.,  SI.-  C. 

1 

C.-Ni,  C,  C.Ci.,  C.-St. 

1-2 

— 

28,9 

6,3 

— 

1.0 

1.70 

!».:; 

9.5 

0 

Ene. 

4 

C.-Ni,  C.-St,  C. 

13 

32,3 

29,5 

7.0 

— 

5.5 

2.08 

9,3 

9.0 

0 

Ni.,  St. 

-> 

C.-Ni..  C.-SI..  Ci.-C.  .Ci. 

14 

12,7 

30,4 

5,9 

— 

0,0 

1,64 

."i.o 

6,0 

1 

('..-SI  .  C.-Ni..  C. 

0 

C.-St,  C,  C.-Ni.,  c. 

i:. 

:íí.:í 

aa  v 

--. 

1,3 

— 

I.s 

2,00 

6,5 

5.5 

1 

ci  .<:.,  c.-st. 

0 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ci. 

16 

11,6 

— 

8,0 

— 

9,6 

2.20 

9,5 

0.5 

2 

C.-Ci..  C.-St..  C.-Ni. 

5 

C,  C.-Ni..  Ci.-C. 

17 

40,1 

35,3 

!.'i 

— 

I.o 

1,52 

::.:; 

5,0 

7 

c.  C.-St. 

5 

C.  C.-SI. 

IH 

— 

24,2 

'i.7 

— 

0.0 

1,78 

3,o 

0.5 

0 

St.-C,  st.-c.i..  c.-c.i.. 

C.-Ni.,  c. 

0 

St.-C,  C.  SI. -CL  i'. 

19 

— 

27.:: 

7,3 

— 

28,5 

1.00 

10.0 

7.0 

1 

Ni.,  C.-Ni..  Ci.,  C.-St. 

0 

Ni. 

20 

'J2.7 

33,8 

',.7 

— 

ii.ii 

2.12 

8,5 

8,5 

3 

C-St..  C.  C.-Ni. 

7 

C.-SI,  C,  Ci. 

21 

41,3 

33,4 

3,0 

— 

0,0 

O.OS 

5,0 

0,5 

0 

Nev.  int. 

4 

■  i 

— 

30  ! 

1,6 

— 

1.2 

O.IO 

7,0 

O.O 

0 

Nev.  inl. 

1 

Ci.-C. 

23 

10,0 

28,2 

9,5 

— 

0.7 

O.OS 

5,0 

8.0 

0 

C-Ni.,  C. 

1 

24 

1  1 .2 

23,0 

2,6 

— 

6,7 

2.00 

10.0 

0.0 

3 

C.-St..  C.  C.-Ni.,  Ci. 

1 

C.  C.-Ni..  Ci. 

23 

'.  I.'l 

! 

8.1 

— 

4,0 

2.20 

10,0 

9.5 

% 

C,.  C.-Ni.,  Ci. 

1 

C.-SI,  C.-Ni..  C. 

26 

41,9 

32,2 

7.7 

— 

0,0 

2.00 

0.0 

0.5 

1 

c.  st.,c,  c.-cí. 

1 

C.-SI..  C...  C.-Ni. 

•-'7 

— 

22.i; 

8,fi 

— 

2.2 

1.12 

s.o 

8,0 

0 

C,  C.-Ni. 

0 

Ni..  C.-Ni.,C. 

28 

'.2  1 

25,6 

0.2 

— 

3,6 

2,68 

o.o 

9.5 

3 

Ci.,  Ci.-C..  c. 

0 

Ni.-C,  C,  c. 

Hcdia  'l.i 

17,69 

\ ,  n 

3,63 

1,82 

7,10 

7.05 

3.9 

2.2 

38,52 

28,98 

3  76 

— 



1,78 

7,35 

7.55 

1.5 

2.1 

il di 

41,32 

28,27 

0.20 

— 

— 

1,51 

7.87 

N.25 

1,5 

1.1 

Hediu  do  IH'/  .  .  . 

39,02 

-;.',s 

5,15 

— 

— 

1,72 

7.52 

7.79 

2,'i 

2.0 

jni  > 

Eilremaidoí    .  . 

(mínima 

( \  .ii  i  ii  [i 

l'i  mio 

.M 

Tompei  atui  a  ■> Ura 

Tom 

leratura  da  rolva 

1  m. . 

.    IO' 

-■In  28 
"    1  . 

rlll    17. 

...  730,2    d 

I  !  is  3 

i 

r,  i 

2,2 

"       1  .. 

QUADRO  COMPLEMENTAR 
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fderexxicLnde  do  060  **  nuvens 


3  horas  tia  tarde  0  horas  da  nol 


Graus 

ConOguracSo 

1 

Ci.  St..  Ci.-C,  C.-St. 

(1 

.Ni.,  C  -Ni. 

5 

c.-st..i:..  Ci. 

s 

(",. 

3 

Ci.-St.,  Ci.,  C-St. 

D 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ni. 

.( 

C-St.,  C.-Ni.,  C 

(I 

Ni.,  C.-Ni..  c. 

0 

Told. 

0 

Ni.,  Ni.-C,  c. 

0 

Ni.,  C.-Ni.,  c. 

(1 

C.-Ni.,  Ni.,  C-St.,  c. 

0 

C.-Ni.,  C.-St.,  c. 

2 

C  C.-St.  C-Ci.  C.-Ni. 

0 

Ni.,  C.-C.i..  C.-Ni. 

I 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ni.,  C. 

6 

C.-St.,  Ci.-St..  C. 

-■> 

St.-C,  St.-Ci„  Ci. 

0 

Ni. 

g 

C.,  C.-St.,  Ci.,  Ci.-St. 

4 

Ci.,  Ci.-St..  C-St. 

I) 

C.-Ni.. C.-St, C.-Ci.,c. 

0 

Ni.  C.-Ni.  C.-C.i.  St.  c. 

1 

C.-Ni.,  C.  Ci. 

2 

C.-Ni..  C,  Ci. 

6 

C.  C.-St.,  Ci.-St. 

2 

C,  St.-Ci. 

0 

Ni.,  Ni  -C. 

1.7 
1.7 
1,9 

1.7 

Graus  Configuração 


IO 
O 
I) 
0 
7 

II) 


Ci.-St.,  Sl.-C. 

Sl.-C.  Sl.-Ci. 

Ene. 

C.St.,  C-Ni. 

C,  C.-St. 

Ene. 

Ci.,  Ci.-St.,  C. 

C.-Ni,  C.-St.,  Ni.,  e. 

Ni. 

C.-Ni.,  C-St. 


ECgtnclo  gernl  d<>  toxnpog  <■(<•. 


Ni..  Ni.-C.,  c. 

Ni. 
(  C.-St.,  Ci.-St., 
1      Ci. 

Ci.-C.,  Ci.-St., 

Ni.,  Ni.-C. 
Ci. -SI. Ci.-C. C. 
Told. 

SI..  Sl.-C. 
C.-St..  C.-Ni. 
St. 

St.-Ci. 

Told.,  cer. 

Ni. 

Ni. 

C.-St.,  C.-Ni. 

St. 

Ni.,  Ni.-C.,  Ci. 

Ni.,  Ni.-C,  e 


C-Ci., 
C-St. 

C.-St. 


2,8 
3,4 
3,8 
3.3 


M.'°  enn.  de  m. ;  nuli.;  I.  Im. 

Ene, eh.  mi.  ás  5.20 '  m. ;  Temp.  do  SSO.  e  eh.  das !)  m.  ás  4.30 '  t.;tr.ás3t. 

Ag.  pela  madr. :  inih.  e  ene.,  cer.  e  eh.  mi.  ás  9  n. 

Enn.  de  m.;  ag.  ás  10  m.,  1  t.  e  7  n. 

Enn.  de  m.:  m.1"  nub.;  enn.  e  hu.  ás  9  n. 

Geralmente  ene.;  enn.  e  or.  de  m.;  v.  hast.  fr.  c  eh.  das  lo  n.  a  m.  n. 

Ch.  pela  I  n.;  nub.  e  enn.  de  ni. ;  t.? 

M.10  nub.  e  ene.;  v.  fr.  raj. ;  peq.  ag.  por  vezes.  pe<j.  ag.  ás  8.30'  n. 

Tnkl.;  ehnv.  ao  ni.  d.  e  pela  t.;  cer.  e  ch.  mi.  as  9  n. 

Ene.;  ch.  mi.  e  chuv.  por  vezes;  v.  fr.  pela  t. 

Ag.  pelas  3.30'  n.;  geralmente  ene. ;  chuv.  por  vezes;  ag.  ás  2.50  e  G  t.; 

cor.  sup.  SSrí. 
Ene. ;  nev.  de  m. ;  peq.  ag.  por  vezes ;  v.  bast  fr.  e  peq.  ag.  chuv.  pela  t.  en. 

Ch.  pela  madr.;  chuv.  ás ',)  m.;  cor.  sup.  E.  ao  m.  d.;  t.'? 

M.'°  nub.;  v.  inoil.  c  fr.;  t.  ? 

Geralmente  ene.;  v.  moil.;  ch.  mi.  ás  9  n. 

Ag.  for.  pela  n.  e  madr.;  nub.,  v.  fr.;  peq.  ag.  ás  2.50'  t. 

Ag.  ás  4  m. ;  nub.;  li.  t.;  told.  ás  í)  n. 

Ene;  t.  som. 

Ch.  for.  pela  madr.  e  8.30'  m.  eh.  for.  freq. ;  v.  fr.;  ehnv.  pela  t.  n. 

Nub.;  h.  I.;  t.  m.'°  enn.  e  hu.  ás  9  n. 

Nev.  int.  de  m.;  ni.'°  enn.  pelo  'dia. 

Nev.  até  m.  d.;  eluiv.  pelas  2  e  0  t.;  eh.  mi.  ás  9  n. 

Geralmente  ene.;  cor.  sup.  S.  ao  m.  d. ;  ch.  por  vezes;  chuv.  ás  7.30'  n. 

M."  nub.;  v.  alg.  I.  IV.;  ch.  ás  5.45'  t.,  ch.  seg.  e  cer.  das  7.30'  em  diante. 

Ag.  a  3  m.;  m.10  nub.;  v.  fr. ;  ag.  ás  2.o0'  e  5.20'  t. ;  Chuv.  pèlat.  e  n. 

Nub. ;  h.  t. 

Ene;  ag.  8.o0'  ni.  e  por  vezes  pela  t. ;  ch.  mi.  das  8.20'  as  11  n. 

Geralmente  ene;  borrasca  do  SSO.  por  todo  o  dia  e  n. 


Total  da  I.'  década 

«      da  2.'1      i> 
)>     da  3."      » 
Total  ilo  mez 


Chuva 


SI.  int. 


39,8 

21.4 


st.  sup. 


51.8 
54,9 

18,4 


A,.' ua 
evaporada 


IS. 22 
17.84 
12.0  1 


133,9 


125,1 


18,1 


Ventos 

predominantes 


qq.  SO.  e  NO. 

E.  e  q.  SO. 
q.  SO. 


SI). 


FEVEREIBO 
1870 


1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 


23 
24 
25 

2G 

27 
28 


Tensão  do  vapor 
atmosplierico 


Humidade  relativa 


E\lrni 


í  máxima  . .   1 1.8  em  28  as  7  t 100.0  em  9  ás  10  n.. . . 


mínima. . 


G.O . 


1  ás  l,3e4m.    53,0    »    7  ás4t. 
47.0 


Evaporação 

2,68  em  28. 
0.10     .    22. 
2,58 


Dias  mais  ou  menos  ventosos:  2,  6,  7,  8.  10, 12, 13, 

16,  19.  25,  27  e  28. 
Dias  de  chuva  ou  chuvisco:  2,  3, 4, 6, 7,8, 9, 10,  li, 

12,  13,  15,  1G.  17.  19.  22.  23.  24,  23.  27  e  28. 
Dias  mais  mi  menos  ennevoados:  1,  4,  5,  6,  7  e  20. 
Nevoeiros:  12.  21  e  22. 
Trovões  em  2. 


Dia    2:  Ag.  ,i<  7  I. ;  i-Iiiiv.  a.  8  n. 
Dia  1 1 :  Gli.  pela  n. 

Ih  I  Ih:    III    lu    ;li  'J  n. 
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MAGNETISMO  TERRESTRE 


D 

eclintição 
Ferereiro 

O. 

Xnclin  ução 

N". 

Janeiro 

Harto 

Janeiro         Fevereiro 

Março 

1S70 

__ 

Horas  do  observatório 

Variação 
diária 

Horas  do  observatório 

Variação 
diária 

Horas  do  observatório 

Variação 
diária 

Horas  do  observ 

atorio 

8  da  manhã 

2  da  [arde 

8  da  manhã 

2  da  Urde 

8  da  manhã 

2  da  larde 

2  da  larde 

2  da  tarde 

2  da  larde 

1 

20°  31  .1 

2'i'   25  ',2 

20°  33  '.  1 

10 ', 2 

20°  24 '.5 

20°  30  .2 

5 ',7 

-} 

W   2i   .1 

2''   : 

5  ,3 

29  ,0 

32  .; 

3  ,4 

23  ,0 

31  ,3 

8  ,3 

3 

30  .'. 

31  ,2 

O  ,8 

2  V    2 

33  ,7 

9  ,5 

22  .1 

33  ,4 

II   .11 

4 

26  ,11 

28    6 

2  .6 

2:1  .1 

30  ,6 

7  .2 

22  ,6 

31  ,6 

12  ,0 

5 

28  , ; 

29  .1 

1  ,0 

2:,  ,8 

32  ,3 

6  ,:• 

22  ,3 

33  ,1 

lo  ,6 

6 

25  ,3 

29  ,9 

1  ,6 

2;  .'.1 

31  ,9 

7  ,0 

24  ,0 

35  ,0 

11  ,0 

26  ,5 

31   ,1 

'.  ,6 

2'.  .7 

34  ,1 

9  ,4 

25  ,2 

31  .1 

6  ,2 

8 

25  ,6 

29  ,7 

S  .1 

21   ,.-. 

33  ,0 

8  ,5 

23  ,6 

33  ,9 

12  ,3 

59"  50',0fi 

59»  48'.94 

59°  16  .12 

9 

29    2 

31  .1 

1   ,9 

23  ,2 

37.  .7 

12  .5 

21  .1 

32  ,1 

7  ,7 

10 

2-   .1 

3»  ,'. 

2  ,3 

23  ,0 

33  .; 

III  .'. 

21  .7 

36  ,2 

12  .3 

II 

2".  .7 

29  ,9 

4  .2 

23  ,6 

31  .'. 

10,8 

22  ,1 

33  ,3 

13  ,2 

12 

25  .il 

29  ,5 

1  ,5 

30  ,5 

31  .3 

1  .0 

20  ,3 

37  ,5 

17  ,2 

13 

24  .: 

30    1 

2;  .1 

:ií  .2 

10  ,1 

21    .X 

33  ,8 

12  ,0 

1  '. 

2;  ,4 

29  ,6 

5  .2 

2'.   ,1 

31   .2 

6  ,8 

22  .0 

31  ,9 

9  ,9 

15 

- 

29    g 

1    .7 

22  ,7 

:m  .'. 

7  ,7 

21  ,5 

32  ,6 

11  ,1 

16 

24  ,í 

30  .7 

6  ,3 

22  ,5 

31  .:; 

9  .0 

21  .3 

32  ,0 

10  ,7 

.      17  ,97 

17 

24  ,2 

28  .'.1 

1  .; 

22  .3 

32  .1 

10  ,1 

20  .1 

32  ,3 

12  ,1 

•     43  ,78 

IX 

24  ,i 

;il  ,6 

7  ,5 

22   .11 

31   .6 

9  ,6 

20  ,0 

34  ,6 

14  ,6 

19 

i 

2S   .:, 

1  .7 

22  .3 

31  ,6 

9  ,3 

20  .1 

33  .1 

13  ,0 

>     45  ,34 

20 

21    0 

29  ,9 

5    ■' 

22     7 

32  ,9 

M  ,2 

20  ,6 

33  ,3 

12  .7 

21 

23  .'• 

32  ,3 

S  .9 

23  .7 

32  .3 

8  ,6 

24  ,3 

34  ,2 

9   .7 

22 

32  ,3 

8  .1 

23  .  1 

36    0 

12  ,0 

27  ,5 

38  ." 

10  ,5 

23 

23  ,9 

30  ,8 

6  ,9 

21  ,1 

3  1   .2 

9  ,1 

21   ,11 

31  .9 

lo  ,3 

24 

24  .7 

31    ,6 

1'.  ,'.i 

2li   ,3 

30  ,8 

4  ,5 

22   .11 

33  ,9 

H  .3 

25 

25  .1 

31  .'. 

6  .3 

23   ,ô 

30  .1 

6  ,õ 

19     X 

31   ,2 

II     1 

.     IS  ,10 

26 

25  .'i 

31  ,1 

6   1 

21   .1 

28  .1 

5  ,0 

2il  ,9 

31  ,6 

III  .7 

•     47  ,37 

27 

2i  ,8 

i"  .1. 

21    .7 

28  .1 

3   ,1 

19    11 

33    'i 

11  ,9 

28 

28    s 

35  ,3 

6  ,5 

23 

js  ,8 

5  ,1 

20  .1 

38  ,2 

17  ,8 

.      17  ,50 

29 

21  .7 

12    2 

7  ,:> 

— 

— 

— 

20  ,6 

33  ,7 

13  ,1 

30 

23    8 

31  ,3 

7  ..-, 

— 

— 

— 

22    2 

37  ,6 

15   ,1 

31 

24    8 

10    0 

5  ,2 

— 

— 

— 

18  ,9 

31    ,9 

13  ,0 

kVluv    davj.,., 
it'fala<..  13  » 
Uedia  n 

20     K 

20     30',25 

:;    1 12 

2n  ■   2'.     711 

20"  33  ,25 

x  .ir, 

20"  23  ,59 

20"  33, 32 

9'.  73 

.5  .31 

23  .71 

32  .17 

8  ,76 

21  ,01 

33  ,69 

12  ,65 

32    is 

:    1  i 

2'.   ,11 

30  ,96 

6  ,83 

21  ,64 

;:l  ,19 

12  ,55 

20"  25    19 

20"  30      1 

2H'   2',    .-'1 

20    3  2  .32 

8  ,11 

20"  22  ,07 

20"  33  ,73 

11  ,07 

59"  17.7S 

59"   17   .22 

59°  17. 12 

Media  mensa 

8     II 

Uedia  mens; 

1  .11   28  ,26 

Media  mensi 

120"  27  ,91 

\    1  ■  1.  .  ibtida   dos  re(  eraphico* 


Declinação 


Ktlremae  dos  mexei  Jmii 1 . 

I  VII  ' 


Jmeiro 
uma 20'  35,1  era  27  ,i,  2  I 


23    1 

12   ,0  , 


21  ,   8  m. 


Ferereiro  Março 

:»'  36/.0  em  22  as  2  l 20"  38  .2  em  28  ás  2  1. 

22  0.    .   18  .  8  i„ 18  ,9   .  31ás8in. 

II  ,0 19  ,3. 

Declinações  absolutas 

1  hm  mi Bel 

i.iii        21 

Mi .  lOeS 


Perturbações 


lane 1,2,3,4 

I,  4,  6,  7, 9,  10, 11,12, 13    ■:  2: 

9   10    12,  I  ;    II    18,  20   21    22 


2>.  30,  31. 


KPOCIU 

|x7u 


U  17 


1  iii  ensidnde  macrnel  ■<-:  1 


, 


16  .11 
18  ,8 


1.  .  iii  < 


3»,97706 


3   97501 


Di 

1    . 

<  ■■  u 

1,0 

1,  : 

'.1 11:1  ' 

1  ii 

0.37 

1   '■ 

1,0 

1    ; 



I.i.    l/.V 


Lo8 


0  119981 


9.073783 
9.073785 

9  073905 
'i  071036 


\  aloi  es 
de  U 


■ 

0,578064 

■ 

0 

11  577875 


\  alon 
do  X 


1,87317 
1,87317 

|  87538 
1,87539 


[ri  ti  insiclade 
media 

•  1. mponento 

li<  Mi.'  intal 


1,87347 


I  --7 1 18 


"     I     187301 

1  873UI      1       ' 


1    ijiladi 


2,41087 
I  1477S 

■  ■ 


In'  insidade 
do  forço  lotai 


iiilIi  /,, 


Ilinl  I,h  '< 

de  Uauss 


'i  68719 
9,68875 
0,68170 


16020 
1,16507 


'    tadoehroii  eralon,  torsão,  arco, e acção  induclora lorrcslre,  c dedosido d.i  media  de  12   eriesdo! 

luzidos  á  I 

■  ,  ■  ,  Cifa  mi 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  DEZEMBRO  DE  1869 


Localidades 


1  ».  i':nl:is 

»■  mez 


IV.il. 


Guarda 


Alcanhões 

(Quinta  -l.i^  Ladeiras) 


[.■  Década. 

2  ■         d 

'  Mez 

!l . '  l 
2.'         » 
3." 
Mv 

(   I.    Década. 
)  2."         » 
3.' 

Mez 

!.■'  Década . 


Campo  Maior. 


\  -> 
(  Me 


Évora. 


- , 


L*  Dei   da. 

2." 

3." 

Mez 

l.a  Década. 

2 «         » 

í  Mez 

[  1.°  Década. 

Angra  do  Heroísmo.!  :,', 

[  Mez 

11.»  Década. 
2  ■         » 
•7, 
d."          » 
Mez 

(  1.*  Década. 


Funchal 


Mez. 


E*X*essãO  EitXXtOS*£>liei?ÍCS  exn   milliiii»-!  poí 


'.'  boi  as 

da 
maobS 


Meio  dia 


Mediai 

3  horas 

da 

tarde 


750,26 
758,51 
752,08 
753,57 


749,44 
757,90 
751,96 

753.00 


668,75 

ii77.ii:. 
669,58 
671,72 

754,18 
763,80 
757,27 
758,38 


668,60 

676.S2 
669,70 
671,64 


733,50 
742,45 
735,68 

7:(7.lii 


730,20 
739,91 
732,93 
734,30 


758,26 

7iis.it; 

761,71 
762,68 


764,34 
761,40 
761,88 
762,52 


766,81 
765,65 
765,04 

765.81 


759,86 
768,07 
762,96 

763.61 


753,87 
763,15 
755,23 

757.S6 


733.07 
742,11 

73.-i.lt7 
736.71) 


757,78 

70S.I4 
761,24 
762,35 


763,96 
761,29 
761,42 

762.20 


766,32 
765,42 
764,54 
765,40 


759,18 
767,55 

762.01 
762,89 


749,00 
757,33 

731.61 
752,61 


668,25 

676.77 
6ii'.i.32 
671,45 


754,89 

763.02 
756,50 
758,37 


732,23 
741,44 

731.112 
736.  Mi 


7211.22 
738,99 
732,04 
733,37 

756.94 
767,38 

760.79 
761.71 


763.37 
760.7  7 
760.110 
761,66 


765,78 
764,88 
763.117 
764,85 

739.21 

767.110 
762.11 
762,80 


9  boras 
da 
d  iile 


73::.',  7 
763,40 
736.112 
757,90 


732.2H 
741.92 
735,35 
736,48 


Medias 


749,63 

737.H2 
751,84 

733.011 

668,50 

676.H1 
66.H.33 
671,58 


,..'!.  .1.1 

7li3.il 
756. SN 
75S.:i7 


732,87 
741,94 

733.30 
736,66 

729.7! 
739,45 

732.  is 
733,83 

737.60 
767.77 
76,1.23 
762.IH 

763,85 

731. os 
761.30 

7C.2.0H 

766,29 
765,26 

7  6, ',.3ll 
765,33 


759,53 
767,53 

762.33 

763.20 


M  ixima 


73H.2S 
763,34 
760,50 
763,34 


676,01 
681,67 
677,8) 
681,67 

732.32 
768,36 

733.02 

768,36 


7'itl,IH 
7 17. OS 
744,97 

7 17. os 


737.70 
744,20 

710.77 
711.20 


733.3.. 
772;12 
768,55 

772.12 

768,54 

767.36 
768,07 
768,54 

772.22 
771.111 
772.11 
772.41 


765,86 
769,98 

767.07 
769,98 


Mini  ii 


711.111 
748,5.1 
746,64 
741,19 


662.17 
668,35 
663,89 
662.17 

744,06 
754,36 
750,83 

711.06 


7  2  l.i  IS 
732,60 
728,58 

721.08 


721.23 
730,00 
7  2  7. OS 
721.2!) 
710.H3 
758,97 
733.70 
710.03 


747,80 
763,26 
753,38 
747,80 


i  lata 

da 

máxima 

Dia 


*-)>}  -74 


13.10 
12.66 
25,03 

23.03 


I 
16 

21) 
16 


I 
16 
20 
16 


1 
16 
20 
16 


1 

13 
2!) 
15 

2 
13 
20 
13 


l.) 

20 
13 


1 
20 
21 

1 


Data 

.1., 

mu, nu:, 


Dia 


7 
II 

26 
7 


7 
II 

26 
7 


6 
11 

26 
6 


5 

II 

26 


5 
II 

26 


11 
31 


(j 
18 
211 
29 


1 
12 
21 
21 


(i 
is 
20 
21) 


18,06 

6.72 
11.30 

22.  IS 


1 

13 
21 
13 


30 

6 


í^uant  i- 

da.de 

.1»'   rllliv:, 

.•111 

inill  inic- 

1  !■<  >-- 


hiva- 
1><  >r:u;fi<i 

«'iii 

miUime* 

t  !•<>■> 


Total 

Total 

V   83,8 



"Kill.S 

— 

Í    33.(1 



f  289,2 

— 

06.2 

ls.7 

2S.7 

3.7 

IH.6 

7.1 

111.3 

20.3 

in.ii 

16.1 

22.1 

11,0 

23. S 

21.1 

02.3 

is.:, 

'JS.S 

10  2 

/.., 

s.s 

27.0 

21.7 

s:i.:i 

49,7 

11  i 

12.2 

3.8 

6,8 

18,7 

20.7 

66,6 

30.7 

33,5 

26.2 

0.0 

13.3 

37.0 

24.7 

30.3 

37.1 

2H. I. 

— 

33. 1 

— 

31,2 

— 

120,2 

— 

31,1 

23.1 

Í3.6 

II. 1 

13.1 

22  S 

122.S 

3H.li 

1.2 

0.0 

23.6 

26,8 


lidades 


JDecmlu^ 
e  mez 


1."  Década . 

2.» 
Porto 3_. 

I  Mez 

Íl."  Década . 
2.-1           » 
3.a          ,. 
Mez 

II."  Década . 
3  '           .. 
Mez 

1l.«  Dec  ida . 
2."         » 
3  '           ii 
Mez 

I  I.'1  Década. 
Évora I'         l 

(  Mez 

!!.'  Década. 
Mez 

(  l.«  Década. 

\  <■>  , 

Angra  ilo  Heroísmo  .'  „ 

.  ... 

f  Mez 

■   1."  Deeada. 
Ponta  Delgada....]  *•) 

Mez 

Íl.-  Década . 
2.» 
.. , 
Mez....!.. 


Temperatura  em  graus  centesimaes 


Medias 

Máxima 
media 

Mínima 

media 

Media 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

Diflcronça 

9  horas 
da 

Moio  dia 

3  horas 
,1a 

9  horas 
da 

manhã 

larde 

noile 

8.82 

10.63 

11,53 

— 

12.21 

4.76 

8.18 

1 1.3 

0,8 

13.5 

il.OO 

12.10 

12.27 

— 

13,10 

7.66 

10,38 

li.l 

2.1 

12.0 

0.01 

7,64 

9,02 

— 

10.61 

2.65 

6.62 

15.0 

0.6 

12.1 

8,55 

10.03 

lo.ss 
3,95 

— 

11.93 

4,94 

8.13 

14.3 

0,6 

13.7 

L,74 

3,64 

— 

3,08 

— 0.S7 

2,10 

7.0 

—  6.8 

13,8 

1.07 

6.10 

6.11 

— 

7,33 

3,22 

5.27 

9.2 

—  1.6 

10,8 

—  1.36 

—0.10 

0,48 

— 

1,19 

—3.02 

-0.01 

->  -i 

—  5.2 

7,4 

1,61 

3,20 

3.12 

— 

4.43 

-0.31 

2.06 

9.2 

-  6,8 

16,0 

9,59 

12.22 

12.91 

8.67 

13.21) 

5.59 

9,28 

15.1 

2  2 

13,2 

0.60 

12.36 

13. OS 

11,43 

13,1)1 

7.11 

10.50 

16.5 

1.0 

11.6 

7.30 

IH.2.3 

10.31 

7,46 

11,08 

'l.Ol 

7.52 

12,4 

-  0,5 

12.0 

8,85 

1  1 ,52 

12,05 
10.76 

0.13 

12.71 

5,64 

9.08 

16.5 

-  0.5 

17.n 

7,37 

10,04 

7.55 

i  1 .05 

4,76 

7,91 

15.0 

-  1.1 

16.1 

0.13 

11.37 

11,94 

0,17 

12.16 

7,10 

9,54 

14,8 

3.8 

11.0 

1,11 

8.20 

S.IS 

1 .55 

9,46 

1.5!) 

4,93 

10.1 

-  1.3 

11.7 

6.7S 

9,82 

10,23 
10,58 

7,10 

11.23 

1.3!) 

7.37 

13.0 

—  1,3 

16,3 

7,23 

— 

12.63 

6,38 

0.50 

15.2 

2.8 

12.1 

0,62 

— 

12.10 

— 

13.70 

8,12 

10.1)  1 

15.0 

1.0 

10,1 

3.13 

— 

7.97 

— 

0.57 

5. H2 

6.71 

11. s 

1.3 

10,5 

7.37 

— 

10,15 
13,40 

— 

1 1 ,89 

6.07 

8.98 

15.2 

1.3 

I3.H 

12,08 

14,04 

— 

11.18 

8.23 

11.20 

16.2 

3.9 

12.3 

12,84 

14,80 

11. IS 

— 

11. SS 

9,00 

11,98 

15.S 

7.5 

8.3 

10,47 

12.36 

11.02 

— 

12.56 

6,33 

0.11 

15.il 

2.5 

12.5 

11.73 

13.76 
15,63 

13,17 
15,56 

— 

13,83 

7,83 

10,83 

16,2 

2,'. 

15.7 
6.7 

14,86 

15,10 

16.18 

11.00 

11.5.3 

17.7 

11.0 

13.03 

16.66 

16.17 

16.110 

17.13 

15,76 

15.71 

111.5 

lo.o 

8,4 

14,34 

14,78 

11.71 

11.25 

15.50 

11.22 

13,83 

17.5 

S.5 

9,0 

15,03 

13.66 

10.60 

13.53 
13,60 

15.12 
13,07 

16.25 

12,29 

11.67 

19,3 

8.5 

10.8 

15,93 

16.97 

12.30 

15.07 

18,0 

10.6 

7,4 

17,02 

I7.H0 

17.23 

16.21 

18,29 

13,90 

16,36 

19,7 

10,8 

s.o 

13.1  IS 

13.76 

13.16 

1 1,25 

16,32 

11.62 

11.32 

17.1 

9.9 

7.3 

15,98 

16,75 

17.67 

15.07 
17,86 

15.15 

17,16 

12.57 

15.21 

10.7 

9.9 

9.8 

16,71 

15.22 

18,92 

13.3!) 

16,06 

20.5 

12.3 

S.2 

16,78 

17.71 

17. sii 

16.11 

18,84 

11.05 

Hl.  11 

20.2 

12,6 

7.0 

16.13 

I0.7S 

13.53 

15.H5 

18,00 

12.S7 

15.51 

10.6 

11,4 

8.2 

16,33 

17.37 

17,15 

13,13 

18,57 

13,11 

15,99 

20,5 

12,6 

7.1) 

Data 

.1., 
máxima 


Ni, 


IO 
Is 
21 
lo 


!)  e  lo 
17 
28 
17 


8  e  9 
19 
22 
19 


2 
17 
28 

9 


1 

II 
21 

1 

1 
20 
21 

I 


1 
18 
22 
18 


1 
14  e  18 


11  e  is 


Data 

da 
minima 

Dia 


12 
29 
29 
5 
12 
30 


5 
15 
211 
29 


4 
13 

2!) 

20 


1 
12 

20 
2!) 


2 
11  el4 

20 
20 


6 
12 
21) 
21) 


/ 
13 
30 
30 


1 
IS 

21 
1 


6 

13 

28  ,'31 

15 


8 


i."  lauiESias 


:íl2 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  DEZEMBRO  DE  1869 


Localitlades 


P.  >rb  > . 


Oeca<da6 

e  mez 


Guarda 


Alcanhoes 

Quinta  I 


Campe  Maior. 


Évora 


I 


Angra  do  Heroísmo  < 


Ponta  D 


Funchal . , 


l.a  Década. 
2a         » 
3."         •> 
Mez 

1."  Década. 
2,a  » 

3.*         » 

Mez 

1."  Década. 

» 
3." 
Mez 

L*  Década. 

2.*         » 

3. 

Mez 

1.  I ada . 

.'  » 

3> 

Mez 

I.«  Dei 

-_)  i         „ 

:;.■ 

Mez 

I.*  Década. 
2.3  » 

3.' 

Mez 

I,"  Década. 

2.  » 

3.  » 
Mez 

2.1  » 

3.* 

Mez 


I  ji  .i  :ii  idades 


Porto. 


I  Pecadas 

e  mez 


Alcanhoes 

i  i  leir  '-) 


1 

3.« 

Mez 

I.'  Dei 

2.* 
; 

M      

I.*  I) I     . 

2.' 

. 
Mez 

II.1  Década. . . 
2.' 
Mez 

,    I     Dm  ida... 

-■' 
3 

f  Mez 

!!.«    II.  r, i.l  i  .  .  . 
i 
Mez 

i    i  *  Década. . . 
i  ■! 

3  ■ 

'  Mez  

II.»  Decad 
Mez 

(    I.*  Dec  ida. . . 
2.« 
3.« 
'.1      


Funchal. 


Ten-ã<> 

cio  vapor  atxtiOííptierico 

em  millimptros 


Medias 


9  horas 

3  horas 

9  horas 

da 

Meio  dia 

.la 

da 

manhã 

tarde 

noite 

6.94 

7,43 

7,97 

— 

9,13 

9  83 

10,14 

— 

6,03 

6,34 

6,59 

— 

7.34 

7,82 
3,93 

8,18 
5,90 

— 

0.00 

— 

7,00 

7.59 

7,48 

— 

1,63 

1,97 

5,02 

— 

3,69 

6,13 

8,41 

6,10 
8,69 

— 

7.99 

7.69 

9,23 

9.92 

10,13 

9,83 

6,35 

7.24 

6,80 

6,48 

7.ss 

8,34 

8,53 
6.81 

7,96 
6,81 

6.76 

7. OS 

8,04 

8,63 

8.81 

8,42 

5,33 

5,36 

3.41 

5,35 

6,67 

6.97 

6,96 
6,6T 

6.81 



— 

8,44 



8.63 

— 

5,48 

— 

5,64 

— 

6,83 

— 

6,92 
8,68 

— 

8,19 

8,62 

— 

9,18 

9,70 

9.71 

— 

7,68 

7,94 

/./ 1 

— 

8.33 

5,73 

8,72 

— 

9.79 

9,81 

9,99 

9.93 

1 2.23 

12.42 

12.28 

12.27 

9,65 

9,83 

9,63 

9,80 

10.34 

10,66 

10,60 
9,67 

10.64 
9,43 

9.46 

9,07 

12,33 

12,60 

12.44 

12,34 

9.43 

9.32 

9.27 

9,36 

10,38 

ln.37 
9.09 

10,42 

~  9.27 

10,33 

9.00 

9,00 

9,72 

9.79 

10,17 

9,81 

9,44 

9,79 

lO.IMI 

9.23 

9,39 

9,56 

9,80 

9,34 

Medias 


7,45 
9,84 
6,32 
7,76 


4,82 
5.89 

8.34 
9.69 
6,67 
8,20 


6,78 
8,42 

5,38 
6,81 
6,63 

N.33 
3.36 
6.87 


8,43 
9,44 

7.72 
8,52 


9.89 
12.26 

9,64 
10.57 


9.36 
12.38 

9.36 
10,40 


9,13 
9,94 

9.72 
9.39 


Htunidade  relativa, 
estado  <le  saturaeão=100 


Medias 


9  horas 

3  horas 

9  horas 

da 

Meio  dia 

da 

da 

manhã 

tarde 

ooite 

79.8 

76,4 

76,8 



92,1 

93,4 

95.6 

— 

85,3 

81,3 

77.1 

— 

85.8 

83,6 

92.1 

83,0 

911.0 

— 

96,8 

— 

100,0 

99,7 

100.0 

— 

99,6 

98.7 

96.2 

— 

98,8 

96.9 
79.0 

95,4 

— 

88,2 

79.4 

90,9 

96,4 

92.4 

91.9 

95,9 

83.4 

i , ., 

72,1 

83.4 

Ml.l 

83,5 
77,6 

81,2 

89.8 
85.8 

87.2 

71,7 

91.9 

85.8 

84,4 

94,1 

86,4 

63,7 

1,1'i.S 

83,9 

88,4 

76.0 

74,1 

87.8 

ss.x 

69,7 

93,4 

— 

82,1 

— 

83,2 

— 

72.0 

— 

88.3 

71,3 

74,5 

— 

77.2 

73,1 

— 

83,7 

77,6 

80,2 

— 

80,1 

71.3 

73,7 

— 

80,3 

73,3 
74.4 

76.3 

— 

78,0 

76,3 

77,7 

9(1,3 

87,5 

88.1 

79,o 

80,4 

78,2 

76.9 

80,1 

82.9 

80.0 

80.3 

79.1 

70.1 

65,0 

72,9 

73,7 

84.8 

82,0 

85,3 

88,7 

73,7 

72,3 

72.4 

77,3 

76.1 

73,1 
60,1 

76,7 

79.9 
69.6  ; 

63,6 

60,4 

B8,3 

63,4 

67.2 

72.0 

68,7 

68,3 

70,7 

72.0 

66,9 

64,8 

63.9 

71.2 

Medias 


78,3 

93.8 
81.3 
84,4 


93.4 

100,0 

97.9 

97.1 


s:i.s 
94,1 
77.7 
85.1 


79.4 
88,1 
76.6 
81,2 


79,2 
87,7 
77.fi 
81,4 


76.1 
81,9 
76.9 
78,3 


77.1 
89,3 
7S.6 
81,6 


71,5 

S3.0 
73.0 
76.4 


62.0 

67,7 
69.7 
66,4 


Serenidade  do  céo 


M'  '.lias 


9  horas 

3  horas 

9  horas 

da 

Meio  dia 

da 

da 

manhã 

tarde 

noite 

5.2 

2,8 

3.0 



0,4 

1.0 

0.0 

— 

3,9 

3.2 

4,4 

— 

3,2 

3,1 

2,2 

2,5 
2,1 

— 

0.9 

0.8 

0,7 

0.2 



3,9 

3.1 

2.5 

— 

1.9 

2,0 
5.3 

1,6 

3,8 

— 

4,4 

5.3 

1,5 

0,5 

0.3 

2,9 

4,5 

3,6 

5,2 

3.1 

3,5 

2,8 

3.1 

4.5 

2.3 

2,5 

2  9 

4,0 

1.3 

1.1 

1,3 

3.1 

3,6 

3.8 

2,8 

6,1 

2,5 

2,5 

2,4 

4.0 

4.0 

3,9 

2,5 

— 

2,0 

— 

6,2 

— 

3.9 



4.3 

— 

3.3 
5,0 

— 

4.5 

4.6 



4.3 

4.S 

3,8 

— 

5,6 

3.6 

4,8 

— 

4,8 

4,3 
6,3 

4.5 
5,9 

— 

3.2 

5,9 

3,8 

4.4 

3,6 

4.7 

4.6 

5,6 

5,0 

4.7 

4,3 

5.3 
3.5 

4,8 

0.1 

2.1  | 

3,2 

2.9 

1.9 

1.6 

1.8 

*>7 

2,3 

2.6 

2,3 

2,1 

2,5 

2.6 

2  3 
5.4 

2.0  I 
8.9 

7,6 

5,8 

3,3 

4,0 

2,6 

3.8 

•  >./ 

4.4 

3,0 

7.2 

5.6 

4.7 

3,7 

6.6 

Medias 


3.7 
0,5 
4,3 
2,9 


1,7 

0,6 
3,2 
1,8 


4.7 
1.3 
4,6 
3.5 


2,9 
1.7 
4.1 
3.0 


3.9 
2  2 
5*0 
3,8 


4,7 

4.3 
4.1) 
4.3 


5.8 
4.1 
5.0 
5,0 


2,9 

1.7 
2.4 
2.3 


6,9 
3.5 
5.1 
3.1 


<  tzone 
Hedi  ii 


4.S 
3.0 
4.1 
4.6 


9,6 
9,8 
10,0 
9j8 
8,2 
8,6 
8,9 

S.6 

5,3 

l,s 
8,0 
7.3 
6,5 
7.2 


9,6 
9,7 
9,5 


6,3 
9  i 

9J 

8,3 


1,2 

4.4 
8,6 

4.7 


Velocidade  do  vento 
em  fedloxnetapos 


Medias 


Máxima 


8,8 

4.2 

13,3 

8,9 


14,2 
8,3 

17.4 
13,3 


8,1 
9,6 

7  - 


Data 

da 

máxima 


iXmiiero  de  ília*-  <!»• 


Chuva 


6 

10 

4 

20 


27 
24 
38 
38 


34 
31 
52 
52 

30 

II 
32 

32 


Jl 
38 
63 

63 


26 

23 
38 


l 

12 
21 

21 


I 
13 
24 

6 
14 
30 
30 


lo 

13 

_"' 
29 


I- 
30 

30 


6 
5 
5 
16 


7 

3 

I 

14 


/ 
! 

6 
17 


i: 


o 
o 
o 
0 


Nr\.i.    i   is 


4 
8 

1 
13 


;) 
Õ 

4 
-_< 
7 
o 
9 


Neve 

ou 


o 

I 

10 

16 


Tl  i.uV, 


o 
(I 

o 
o 


o 
II 

o 
o 
o 
o 
o 
o 


>>iuiiero  de  v.vrs  <lc 


Coo 

sereno 


Cm 

abei  lo 


II 
27 

íl 

49 

2ii 
27 
18 
65 


Claros 


9 
26 
10 

43 


10 


II 

23 

X 

4  2 


2 
6 

o 
lõ 


3 

o 

0 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


9 
12 

5 
26 


O 
O 

o 
o 


4 
o 

6 
10 


6 
II 


o 
O 
II 
0 
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LiOoalida.des 

Dpcacins 

EVeqçaencia  <lo  vento 

2 

ii 

In 

12 

0 

3 
•"i 
1 
1 
8 
10 
1 

11 
12 
1 
0 
1 
2 

0 
1 
2 
3 
1 
0 
4 
5 

S 

1 
2 
8 
1 
2 
0 
3 

NNIi. 

2 
1) 

2 

4 

.NE. 

2 
í 
1 

4 
4 
0 
0 
4 
4 
3 
1 
8 
3 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
2 

0 

1 
1 

2 
8 
1 

0 

9 

14 

8 

10 

32 

2 

2 

5 

9 

ENE. 

2 
0 
0 
2 

0 
II 
l) 
0 
2 
0 
0 
2 

2 

5 
1 

3 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
2 

6 

1 

4 

II 

1 

0 
2 

3 

0 

0 
0 
0 

E. 

2 
3 
4 
9 

1 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 
1 
1 

0 
0 

1 

4 
5 
12 
21 
0 
1 
5 
6 

0 

2 

2 
4 

ESE. 

2 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 

2 
Õ 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
í 
5 
8 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
.J 
3 

0 

8 

3 

11 

SE. 

2 
2 
í 

;i 

4 
0 
o 
4 
3 
0 
3 
0 
4 
0 
8 
12 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 

2 

4 

0 

3 

7 

1 

0 
3 
4 
0 
S 
4 
9 

SSli. 

1 

0 
3 
4 

3 

li 
2 
5 
0 
0 
1) 
0 
2 

i 

0 
3 
1 
0 
3 
4 

0 

2 
2 
4 
0 
0 
1 
1 

0 

2 

5 
7 
2 
í 
1 
4 

s. 

1 

.'l 
0 
0 
3 
1 
5 
9 

2 
8 
0 
10 
1 
0 

1 

2 

1 

0 
1 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
0 

15 
1 

16 
0 
1 
2 

3 

ssu. 

4 

In 
1 

i:í 

3 

2 
1 

6 

0 
2 
2 
4 

6 

2 

f> 
8 
1 

0 
0 

1 
1 

1 

0 
2 
0 
7 
0 
7 
0 
3 
0 
3 
0 
1 
1 
2 

so. 

3 

6 
0 
9 
1 

:s 
1 
5 
4 
4 
0 
8 
1 
5 
0 
6 
3 
0 
0 
3 
2 
4 
1 
7 
0 

10 
0 

10 
0 
5 
0 
5 
2 
1 

11 

li 

Ih» 

0 

0 

1 
1 

0 
IS 

0 

IS 

0 
0 
0 
0 
0 
3 

II 

3 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 

4 
0 

1 

0 

1 

0 

2 

Õ 
2 

13 

7 
2 

22 

o. 

1 

2 

5 

3 
0 
1 

6 
1 

0 
4 
5 
0 
0 
0 
0 

2 
9 

1 
12 

2 
0 
1 
3 
0 
6 
1 
7 
0 
1 
I) 
1 

s 

2 
3 

10 

UNO. 

0 

li 
1 
1 
0 
3 
3 
6 
1 
1 

íi 
7 
0 
4 
1 
.'i 
0 
0 
0 
0 
3 
I 
9 

13 
1 
0 
2 
3 
(1 
0 
0 
0 

s 

0 
0 

0 

NO. 

3 
0 
3 
6 
6 
3 
8 
17 

3 

2 
5 
10 
7 
4 
2(1 
31 
1 
0 
1 
2 
4 
2 
2 
8 
2 
ií 
1 

6 
0 
0 
2 
2: 
0 
0 

1 
1 

NNO. 

3 
1 

0 

9 

Calmas 

Numero 
de 

OliS.T- 

vações 

[  l.»  Década . . . 

Porto 1  g\ 

|  Mez 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
í 
4 

30 
30 
33 

93 

1  .a  Década . . . 

2."          » 

3> 

Mez 

1 
0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
4 

3 

d 
0 
3 

1 
0 
4 
5 

30 
30 
33 
93 

'   l.«  Década... 
M  ..     1  -    .                  1    2.*           » 
[Quinta  das  Ladeiras)   i   „ 

[  [.«  Década. . . 

1  2  •         a 

I  Mez 

1 

3 

."I 

9 
1 
0 
2 
3 

9 

IS 

5 

29 

34 
39 

41 
114 

40 
'i(> 
43 

123 
20 
20 
22 
62 
30 
30 
32 
92 
',0 
40 
44 

124 
40 
40 
44 

124 
38 
38 
40 

11  li 

8 

19 

1 

28 

l.a  Década. . . 
2.a         » 
3.a         » 
Mez 

i."  Década. . . 
2 a        » 
3!" 

5 
11 
13 

29 

0 
0 
0 
0 

2 
0 

0 
2 

6 

4 

0 

10 

1 

11 

9 
21 

(  i."  Década  . . . 
Anera  doHeroismoJ  ,, 

(   í.'  Década  . . . 
1  2.a         » 

1     O.                  " 

6 

3 

3 

12 

0 

0 

I 
1 

8 
1 

1 
10 

19 
1 

7 
27 

0 

1 

2 
3 

0 
0 
0 
0 

l."  Década  . . . 

2." 

3.a         » 

Mez 

S 

2 

1 

8 

0 

0 
0 
0 

3 

4 

4 

11 

As  observações  dos postos,  de  que  trata  o  resumo  mensal,  foram 
feitas  ou  dirigidas  pelos  seguintes  senhores: 

Porto.  —  O  professor  da  escola  medico-cirurgica  Joaquim 
Guilherme  Gomes  Coelho. 

Guarda. — O  capitão  de  engenharia  António  Casimiro  de  Fi- 
gueiredo, director  das  obras  publicas  do  districto. 

Aleanhões. — O  doutor  Bernardino  Barros  Gomes. 

Campo  Maior.  —  0  doutor  António  Maria  Rodrigues  dos 

Santos. 

Évora.  —  O  doutor  Augusto  Filippe  Simões. 

Lagos. — Capitão  tenente  da  armada  António  Francisco  Ri- 
beiro Guimarães. 

Angra  «lo  Heroísmo.  —  O  doutor  José  Augusto  Nogueira 
de  Sampaio. 

Ponta  Delgada.— O  doutor  Eugénio  do  Canto. 

Fnnelial. — O  capitão  de  engenharia  Domingos  Alberto  da 
Cunha. 
Este  posto  está  estabelecido  no  forte  de  S.  Lourenço. 


Instrumentos.  — Cada  posto  é  munido  dos  seguintes: 

Barómetro  de  escala  métrica  da  construcção  de  Adie,  aferido 
pelo  padrão  do  observatório  do  Infante  D.  Luiz. 

Psychrometro  de  Augusto. 

Thermometro  de  máxima  do  systema  Negretti  e  Zambra. 

Thermometro  de  minima  de  Rutherford. 

Udometro  de  Babinet. 

Anemómetro  de  Robinson. 

Evaporimetro. 

Ozonometro  de  Jame  (de  Sédan)  adoptado  por  Berigny. 
Todos  os  thermometros  são  de  escala  centigrada,  e  estão  afe- 
ridos pelo  padrão  do  Observatório. 
As  deducções  psycbrometricas,  e  as  redacções  das  alturas  ba- 


rometricas  á  temperatura  0°  da  escala  centigrada.  são  feitas  em 
pregando  as  mesmas  táboas,  de  que  o  Observatório  usa. 
Os  graus  ozonometricos  foram  reduzidos  aos  da  escala  decimal. 

_A.ltitudes  dos  barómetros 

Porto 8í  .8  metros 

Guarda 1039,D  » 

Campo  Maior 282.4  » 

Évora 312,9  » 

Lagos 12,o  » 

Angra  do  Heroísmo ;j3,8  » 

Ponta  Delgada 20.0  » 

Funchal 25,2  » 

Horário.  —  Em  Alcanhões,  Campo  Maior,  Funchal,  Ponta' 
Delgada  e  Angra  do  Heroísmo,  as  observações  são  feitas  todos  os 
dias  ás  9  horas  da  manhã,  meio  dia,  3  da  tarde  e  9  da  noite:  m 
Porto,  Guarda,  e  Lagos,  ás  9  horas  da  manhã,  meio  dia  e  3  da 
tarde;  em  Évora  somente  ás  9  da  manhã  e  3  da  tarde. 

Medias.  —  As  medias  da  pressão  atmospherica,  da  tensão 
do  vapor  e  da  humidade  relativa,  são  as  semi-sommas  das  obtidas 
pelas  observações  das  !)  horas  da  manhã  e  3  da  tarde. 

As  temperaturas  medias  de  Alcanhões,  Campo  Maior,  Funchal. 
Ponta  Delgada  e  Angra  do  Heroísmo,  são  deduzidas  das  obser- 
vadas ás  í)  horas  d;i  manhã,  9  da  noite,  máximas  e  mínimas  abso- 
lutas di- rada  dia;  as  do  Porto,  Guarda,  Lagos  e  Évora,  são  as  se- 
mi-sommas das  máximas  médias  e  mínimas  medias. 

As  medias  da  serenidade  do  céo,  o  numero  de  vezes  de  céo  se- 
reno, céo  coberto  e claros,  são  o-  resultados  de  quatro  observações 
diárias,  de  três  ou  duas.  conforme  o  posto,  a  que  se  referem. 

lledias  ozonometrieas. — Nos  postos  da  Guarda,  Porto 
e  Évora  a  duração  da  exposição  do  papel  ozonometrico.  ao  ar  li\  re. 
para  a  determinação  do  grau  ozonometrico,  é  de  vinte  e  quatro 
horas,  contadas  das  3  da  tarde  ás :{  da  tarde.  As  medias  do  ozone, 
tfestes  postos,  aão  são  pois  comparáveis  com  as  obtidas  em  Campo 
M-tior,  Funchal;  Ponta  Delgada  e  Angra  do  Heroísmo. 
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Localidades 


Porlo 

la 

bões 

■  das  Ladeiras) 


Campo  Maior.. 


Decnclas 
e  mez 


Évora. 


Angra  do  Heroísmo 


Ponl  i  D 


Funchal 


li 


i.a  Década. 

2  >  » 

3.' 

Mez 

i.3  Década. 

3> 

Mez 

1."  D 

2.»         » 
3.' 

Mez 

I. '  Década. 

3.a         » 

Mez 

I.   Década. 

2. 

3/ 

Mez 

i.«  Década. 

Mez 

1.*  Década. 

2.a  » 

3." 

Mez 

1.*  Década. 
2."         » 
3. 

Mez 

i     D 

2. 

3." 

Mv 


Jpressão  atmospherica  em  millinietr* 


Medias 


9  boras 

da 
manhã 


Meio  dia 


,  -ili.,  I 

760,48 
753,56 
756,82 


736.33 
759,90 
753,13 
756,35 


675.43 

078.06; 
670,32 

671.17  - 


675,32 
677,87 

670.17 
67 1.3  J 


762,42 
764,45 
7:>7.v. 
761,27 
Til.:1: 
742,76 
735,41 
739,67 


762,70 
762,21 
756,79 
760,43 


71H.72 
742,21 
735,24 
739,26 


738,28 
739,53 
732,22 
736,55 
766.52 
768,64 
761,53 
765,43 


766,48 
768.19 
761,47 

7113.2:; 


766,38 
762.27 
763,30 
763,96 
769,62 
765,74 
766,57 
767,29 
764,10 
764.29 
763,07 
763,90 


765,63 
761,73 

763.01 
763,45 


766,43 
766,94 


763,71 
763,36 
762,21 
763,19 


3  horas 

9  horas 

da 

da 

tarde 

noite 

756,22 



759,19 

— 

752,60 

— 

755,89 

— 

Médias 


Máxima 


756,48 
759,83 
753,08 
756,35 


762.67 
766,53 
757,38 
766,53 


67o,  11 
677,50 

11711.21 
671.1:) 


762,50 
763,05 

7-'ii;.7.'> 

760.1!» 


710.2.-; 
7 II.. -17 
734,83 
738,69 


737,48 
738,36 

73 1.7  2 
735,72 


766,58 
768,86 
761,19 
765,29 

765,33 
761,02 
762,51 
762,94 


768.64 
764.51 
765,78 
766,29 
762,51 
762,37 
760,07 
761.  Si 


762,28 
763,20 

7.MÍ.71 
760,60 


741,01 

711.11 
735,87 
739,32 


675,27 
677,78 

670,28 
674,31 
762. Ill 
763,75 
757.05 
760,88 
7 'H  i.7ó 
742,06 
7:::..  12 
739,18 
7:!7.ss 
738.97 
73I.H7 
736,13 


681,21 

683,76 
674.2o 
683,76 


768.34 

770.26 
7(12.2:. 
77H.26 


749,16 
740,86 

7io.it; 


766,09 
760,41 

762.61 
763,03 


769,58 
764.71 
766,83 

767 .03 
761.11 
7(12.29 
766,41 
764,03 


766,55 

7"s."-'> 
761,36 
765.36 
7t;:;.s:; 
761,64 
762,90 
763,45 


711.(17 
746,54 
737,96 
746.1 Vi 


772.11» 
7  76.»  li» 
769,00 

775,80 

775.30 
767.21 
775,80 


769,13 
765,12 

7611.17 
766,79 


763.30 
763J33 
761,57 
762,87 


778,50 
779,13 

771,66 

7711.13 


770.82 

772.11 
770,85 
772.11 


.Mínima 


7Í7.63 
751,38 
748,99 

7'i7.i;:> 


668,03 
669,00 

666,32 
666,32 


752,83 
754  ss 
752,14 
752,14 


732,47 
732,57 
730,62 

731 1.H2 


721t.HH 
729,37 
727.:!.! 
727.:;.'. 


737.H2 
758,50 
756,00 
756,00 


15,02 

15,15 

8,39 

1S.SS 


13.18 

14,76 

7,93 

17,44 


15,51 
15,78 

lo.ll 
is.  12 


14.78 
16.39 
10,24 
18,54 


11.11 
17,17 
10,63 

19.21 


760,70 
754,16 

760.49 
754,16 


14,87 
17,50 
13,00 
20,00 


15,10 

21.11 

r;.::; 
21,64 


764,22 
757,21 
763,11 
757,21 


755,38 

755,61 

753,63 
753,63 


14,28 

21.92 
8,55 

21.92 


15.44 
16,53 

17.22 
18,51 


Data 
da 

máxima 

Dia 


/ 

12 
24 

12 


/ 
12 
30 

12 


11 

30 
11 


/ 
12 
30 
12 


/ 

12 
30 
12 


10 
12 
30 
12 


10 
II 
31 
10 


10 

II 

31 
II 


III 
II 
31 
II 


Data 
da 

mínima 


Dia 


1 

20 

27 
1 


1 
20 


1 
20 

27 
VI 


I 
20 


1 
20 

27 
27 


1 
20 

7  e  29 
7  e  29 


3 
16 

26 
16 


4 

Hl 
26 
16 


18 

27 
27 


Quanl  i- 

clticle 
cie  cluiva 

em 

íuillirtie- 

tros 


Total 


63.0 

7,6 

32.4 

103,0 


30.6 

1,8 

26,6 

62,0 


11.0 
0.4 

23.2 
36,6 


20.9 
I9>2 

42,3 


13.2 

3,0 

28,1 

44,3 


32.0 

1.2 

27.  s 

61,0 


36,6 
18,0 
39,0 

93.11 


18,9 

32.7 
24,0 
95,6 


1  n.ii 

I7.ii 

77.1 

110.1 


Eva- 
poração 

em 

millime- 

tross 


Tolal 


10.9 
13.6 
20.9 
15,4 


10.7 
18.0 
22.1 
50,8 


21.7 
19.3 

20.1 
61.1 


n;.6 
15,6 

21.0 
33.2 


ll.ii 
13.6 
20.1 
30.6 


51,8 
18,8 


i  .      ai  idades 


'IVinperat  um  em  graus  centesimae& 


I  )(.(.;nl:is 

e  mez 


M 


9  hora* 

da 
manha 


Porto . 


Guarda. 


I.    Dei 

» 

Mez 

i.    h 
2, 


I  Me 


Alcanhôes 


Maior. 


I.    li 
2. 

» 

Mez 

I     1 1 
•i  „ 


/  :; 
I  Mez 


I.»  Dei 

■ 



I."  li- 

■ 

Mez 

ih 


6,54 


mo<  : 


2. 


Fuw  li 


» 

\l  / 

I     l> 

„ 
Mez 

I     i> 

„ 

Mez 


I1.H3 

14,20 

II  77 

13.71 
16,37 
14.37 
13,73 


■'■ 


11,58 
10,35 

7.37 

9.7(1 


3,79 
3,87 
0,08 
2.44 


12,60 

II.Kl 

8,82 

10,84 


10,18 

10,07 

7,55 

9.21 


3  horas 

.1  i 


11,56 
11,88 

9.33 
10,94 


4,36 

3.19 
1.09 
3.47 


13,13 

12.12 

9,63 

1 1 ,58 


11.11 
[3,64 
10,53 
12  70 


14,87 
11.79 
13,90 
14.50 


13.98 
16  23 
15,02 
13,72 


17.61 
17,43 
15.21 


13,34 
13,02 

11.113 
12.'t) 
14,89 
13,14 

14,01 

14  67 

15.79 
14.71 

I3.3S 

17.31 
17,14 

16,76 


Máxima 

Mínima 

■■1 

9  horas 

media 

media 

Medias 

noite 



12.31 

6,49 

9,40 

13,4 

— 

12.117 

6,64 

9,65 

15,2 

— 

10,60 

1,16 

5,88 

12.1 

— 

1 1 .73 
5,04 

1,65 
0,56 

S.20 

15,2 

7.s 

— 

2.S0 

— 

6,04 

O.I2 

3,08 

ll.il 

— 

1,89 

3,95 

1.03 

5,4 

4,23 
13,38 

1,18 

1,53 
10,04 

11,6 

9,63 

7.19 

15,6 

7.S.-! 

12.11 

l.il 

8,13 

13.6 

5,28 

10.26 

O.I3 

3.20 

13,1 

7.31 

11.97 

3.80 

7.70 

13.6 

7.90 

11.31 

5,17 

7,94 

13.1 

11.30 

11,91 

:!.:.i 

7,04 

16.1 

3.47 

9.13 

0.22 

1.12 

III 

3.8S 

10.76 

2,88 

0,30 

16,1 

— 

12.29 

7,30 

9.79 

15.2 

— 

12.77 

5,68 

,   .  ■ 

13,4 

— 

8.16 

2,74 

5,43 

10,0 

10,98 

5,16 

8,07 

15.4 

1 4,4  2 

s.:,i 

11.46 

15,0 

— 

1  1 .  i  2 

7.H1 

10,86 

15.1 

— 

11,46 

7,54 

13,0 

I  :;.'.i.i 

13.27 

6,19 

9,68 
1.1,27 

13,1 
18,9 

18,48 

10.01 

14.42 

15,61 

10,16 

13,51 

Hl. 7 

13,43 

14,63 

9,93 

1  2,83 

15,9 

13.91 

15,23 

10.04 

13.19 

18.9 

16,50 

II.H7 

13,99 

18,8 

14,13 

16,69 

11,33 

14,42 

IS.I 

12.64 

13.38 

9,86 

13.07 

is.:; 

13.47 

16.24 

10.7  : 

13.80 

18.8 

16.02 

18.77 

14  03 

li.  14 

.'1  H 

1  •  59 

13,74 

111.  19 

20.0 

14  26 

16,94 

11.71 

14,37 

19,0 

li 

18,22 

l  1,33 

13,72 

21,8 

Minim.i 
absoluta 


2.3 
3,4 

o.l 
o.l 


2.3 
6.2 
11.6 
il.ii 
.1.1 
0.2 
1.1 
i.l 
1.0 

0,4 

2.H 

Ji. 

1.1 
I.S 

I  II 

1,0 


l.o 
lo 
7.1 

s.7 
7.7 
7.1 

H.  1 

9.3 

S.O 

li  .1 

Hl" 

12.2 

10,6 

10,6 


D  i  fremira 


11.1 

11,8 

12.3 
13.6 


10.! 
17. s 
12.0 
is  2 
12.3 
15,4 
17,'i 
20.il 

11.1 
16.3 
13.7 
is.  7 
II. I 
13,6 
9,0 
11.1 


9.3 

9.6 

12,0 

11. 1 

11,8 

s.o 

8,2 

ll.s 

12.4 
8.6 

In:, 
|2  í 

10.9 

7,8 
8,4 

I  1 .2 


1  i  il 

da 

máxima 

Dia 


29 


13 

28 
13 


,i 
17 

23 
e  17 

6 

l^ 
2:. 
IS 


I. 
19 
31 

19 

7 
19 

30 

19 


ti 
13 

29 
li 


■> 

18 

,;o 

2 


.l.i 
mínima 

Dia 


10 

20 
2(1 
211 


IO 

20 
26 

211 


20 
23 

2:; 


20 
2:: 
23 


35 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  JANEIRO  DE  1870 


I  ii kcaJ i«l;i< LeH 


Porte 


1  )cc:ulits 

f  mez 

1 

1  Década . . . 

2 

a                   ., 

J  :! 

a            jj 

1  M 

Guarda. 


Alcanhôes 

(Quinta  das  Ladeiras) 


Campo  Maior 


Évora. 


Lasos . 


An^ra  do  Heroísmo 


Ponta  Delsada. 


Funchal . 


1."  Década . 

2 a         » 

.V 

Mez 

I.1  Década . 

g_»         „ 

3!" 

Mez 

l.«  Década  . 

2  ' 

3.» 

Mez 

I.1  Década . 
2  ■  » 

.V 

Mez 

I.'  Década. 

2.' 

3.' 

Mez 

l.«  Década . 
ã."         ' 

5!" 

Mez 

i."  Década . 

2.*         » 

3/ 

Mez 

I."  Década . 

2  ■ 
:í  » 
Mez 


'  1 V 11  s3 «  > 

vapor  niiiiospUcrico 
«■Mi  iiiillinntros 


Medias 


g  h  iras 

:í  limas 

9  horas 

da 

Meio  dia 

da 

j.i 

manhã 

tarde. 

N.'.IS 

DOitO 

8,24 

8.88 



7.29 

7,43 

S.12 



1,67 

5,30 

6,00 



6,67 

7.  li 
6,40 

7.0.') 
6,63 



6,02 



5.57 

6,18 

0.01 



3,97 

1,50 

i  ,82 



5,13 

5,66 

5.99 

— 

8,73 

9,41 

fl  53 

8.40 

7.02 

7,46 

8,31 

7,25 

5,49 

6,21 

6,38 

3,07 

".no 

7.71 

7,95 

7.08 

7. Ill 

7,60 

7,69 

7.27 

5,99 

6,37 

6,61 

6,32 

1,83 

1,64 

1,69 

4,81 

5,94 

0.22 

0.28 

0.09 

7.1  li 

— 

8,03 

— , 

6,23 

— 

8,28 

— 

4,38 

— 

4,36 

— 

5,9o 

— 

0.81 
9,74 

— 

9,00 

9.87 

— 

8,22 

9,10 

8,77 

— 

5,70 

5,83 

3,92 

— 

7,58 

8,19 
9,91 

8,03 
9.94 

— 

9,64 

9.80 

9.71 

10.31 

10,31 

9,91 

9,16 

9,24 

9,15 

9.10 

9,49 

9,80 

9,78 

9,59 

9,46 

9.19 

9.62 

9.14 

10,20 

9,87 

10,13 

9.70 

8,31 

8,46 

8.12 

8..!.'! 

9. 29 

9,15 

9,25 

9.03 

10,16 

10,66 

10.47 

10,03 

9,63 

10,49 

10,38 

9,93 

8,70 

8,26 

8.41 

9.11 

9,59 

9.97 

9.92 

9,81 

Medias 


9,14 

7. Oh 
5,93 
7,47 


7,39 
6,30 
4,76 
0.1 1 


7.39 
7.20 
4,47 
6.38 


9.37 
8,49 

3.SI 
7..S1 


10,31 

10,0(1 
8.33 

9.73 


1  1  tiini»  Lftde    im-1:i<  i  Vil, 
estado  de  sul  iirinI,iio=100 


Medias 


9  horas 

.1  horas 

da 

Meio  dia 

da 

maah3 

tarde 

90.S 

87,0 

88.8 

83,8 

79,0 

7S.il 

70.2 

07.9 

07.3 

83,4 

77.0 

77.8 

99,7 

100.0 

99,3 

98,1 

96,6 

93,2 

100,0 

94,3 

92.3 

99.3 

96.9 
86.7 

93.0 
84,9 

95,8 

88,2 

73.0 

77.1 

81,3 

72.9 

71.7 

88,3 

78.0 

77.3 

93.3 

80.3 

80,4 

83,9 

72,8 

07.4 

80,1 

59,8 

30.9 

83.0 

70.7 

67.9 
70.0 

92.0 

— 

85,8 

— 

77.3 

80,4 

— 

30.1 

80.1 

— 

67,7 
85,0 

86,4 

si.s 

so.o 

77.S 

77.8 

77.0 

ou.:; 

59.3 

83,1 

72.9 

73.4 

82.9 

78.6 

78.1 

82,4 

81.0 

80.3 

79.9 

78.7 

77.1 

81.7 

79.6 

78.5 

73.3 

67.0 

71.7 

78.0 

72.4 

75.9 

69,3 

66.3 

09,0 

74.2 

08.3 

72.1 

72.1 

71,9 

70.7 

69, 1 

71,1 

72.(1 

70.4 

64,1 

04.8 

70.0 

69.6 

09.8 

9  horas 

da 

aoite 


94.6 
89,7 
83,3 
89,0 


91,5 
86,5 
81.3 
86,3 


S2.3 
81,0 
80,0 
81.1 


77.3 
81,6 

70.3 
78.4 


74.3 
74.3 
73.0 
74.5 


Medias 


89,8 
80,9 
71,8 
80.6 


99.0 

95,6 

90.2 
97,1 
90,3 

S2.0 

76,6 
82,9 


86,9 

73.0 
68,5 

70.7 


81.6 

81.0 
68,2 

70.9 


85,7 
82,2 
68,1 

78,2 


80,5 

81,5 
78,5 

80.1 


73.0 
70.9 
09.2 
73.1 


/  1,4 

70,5 

07.0 
70.2 


Serenidade  d« >  céo 


Meiiu 


0  horas 

.'!  horas 

9  horas 

•  la 

Meio  dia 

da 

da 

manh3 

Lu  .li' 
0.0 

noite 

0.4 

0.8 

— 

3.9 

5.1 

5.S 

— 

6,3 

0.5 

0.5 

— 

4,4 

1.3 
1.2 

1.2 
0,6 

— 

1,1 

— 

5,3 

1.1 

1  8 

— 

5.9 

1,5 

1,5 

— 

4.2 

3,4 
1,2 

3.3 

4.4 

— 

1,3 

5,1 

5,2 

1.9 

5,8 

5.9 

6,3 

5.0 

5,5 

6,2 

4.3 

4.0 

5.3 

5,7 

1,6 

1.2 

1,7 

3,1 

4,3 

4,8 

5.2 

5,8 

'<.'i 

5.1 

5.1 

0.5 

3.6 

3.7 

4,0 

5,8 

2.2 

— 

4,0 

— 

5,4 

— 

C,0 

— 

5,5 

— 

5.4 

— 

4.4 

3,3 

5.1 

4.2 

— 

4.4 

— 

6.9 

5.S 

0.7 



3.1 

5.2 

5.1 

— 

5,5 

is 

5,4 

— 

6.6 

7.0 

5,9 

7,3 

4.8 

5.9 

5.0 

5.0, 

0.2 

0.3 

5,9 

6.5 

5,9 

0.1 

5,8 

6,5 

2.8 

5.3 

2.4 

1,7 

3.2 

3.0 

2.9 

2.0 

3.2 

2.0 

3.1 

2.0 

3,1 

3,0 

2.8 

2,3 

3,5 

2.7 

2,4 

5.6 

4.5 

4,6 

1.0 

3.3 

5.3 

4.4 

4.7 

6.4 

4,3 

3,9 

5.0 

4,9 

Medias 

~~õy 

5.7 
0.5 
4,3 

l.o 

1.x 

5.11 
3.6 

3,0 

5,4 

5.11 

4,8 


4.0 
0.4 
5,2 
5.2 

0.7 
5.5 
0.2 
6,1 
2.5 
2.9 
2,9 
2,8 
5.5 
4,1 
5.2 
1.2 


I  *>  tcal  tda.de £ 


Décadas 
e  mez 


i."  Década.  .  . 

Po,-.,, *■;      ;; 

f  Mez 

I.'  Década. . . 


Guarda . 


AL'  inhões 

I  Quillt  i     I.;  •  L  L.lril  .i-  I 


•,  3.' 

(  Mez 

I  l.a  Década  . . . 

)  -' 

j  .'!.= 

I  Mez 

[  {.'  Década  . . . 


Campo  Maior n, 

'  Mez 


Évora. 


i.:i^'is. 


Angra  do  Heroísmo 


1."  Década. . . 

2.'  .1 

:!■ 

Mez 

I.'  Década. . . 

2." 
3.' 

Mez 

I  ■  Urrada . . . 

2."         " 

3Í" 

Mez 


SI . '  Década  . . . 
3."  » 


Mez 


Funchal 


I    ■ 
2." 


Década  .  .  . 


3." 
Mez. 


Ozone 
Medias 


0,5 
4.2 

3.0 
4.7 


10.0 
9.2 
8,4 

'.1.2 


9.0 
7.7 
0.0 
7,7 
1.2 
3,8 
4,8 

1.5 
0.7 
5.0 
5.2 
5.8 


9.3 
9.5 
9.0 
9.5 


8,8 
8,7 

0.7 
8.0 


5.9 
0.1 
8.1 

o.i; 


"Velocidade  do  vento 
em  kilometros 


Medias 


5,9 

5.5 
8,2 
(i.O 
17.4 
12.1 
15.4 
15.(1 


Máxima 


Dala 

da 

máxima 


•  i./ 

1.0 

6,8 

5.5 


0,1 

7.1 
'.1.5 

7.7 


8.3 
5.1 

5.0 
0  '.I 


29 
21 
31 
31 
44 
19 
25 
49 

~17~ 
15 
23 
23 


23 
33 

30 
36 


10 
II 
21 
21 
10 
15 
21 
15 


31 


2 
15 
30 

30 


24 

28 
21 
28 


9 
12 

22 
12 


Clima 


1 

2 
15 


7 
I 

2 
lõ 


0 

2 
lõ 


4 

3 

5 

12 

S 

4 
5 

II 


0 

3 

7 

16 


7 

5 

8 

20 


8 

2 

5 

15 


JViimero  de  d 

ias  de 

Neve 

Saraiva 

Nevoeiros 

ou 

Trovões 

genda 

0 

0 

0 

0 

(1 

") 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

1 

1 

0 

a 

2 

O 

I 

0 

10 

0 

1 

11 

13 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

4 

10 

0 

II 

5 

0 

0 

0 

4 

O 

0 

0 

0 

<J 

0 

0 

9 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

O 

0 

0 

f) 

.) 

0 
3 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

-> 

0 

1 

0 

4 

•  9 

1 

Numero  de  vezes  de 


Céo 

sereno 


14 

29 


l» 

7 

II 

10 


2 
13 

15 

28 


r.i 


13 


3 

S 

1 

15 


t 

7 

I 

12 


Céo 
coherlo 


■  ) 

41 


22 
IÕ 
II 
43 


13 
i5 

II 

39 


19 

13 

8 

42 


10 
6 

7 
23 


/ 

I 

8 

16 


1 
13 


IO 

13 

0 

29 


Claros 


Neve  na  srrra  nos  .lias  i.  2.  í.  86,  27,  2«.  -29.  :;n 


l.°  Trimestre 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  JANEIRO  DE  1870 

I_iOcaliilad.es 

Décadas 
e  mez 

Fre 

ciuencia  tio  vento 

N. 

0 

1 

2 
3 
0 
2 
0 
2 

3 

.*> 

9 

17 

0 

2 

a 

7 

1 
3 

1 
5 

ii 

0 

1) 

ã 

1 

1 
7 

G 

1 
7 

14 
8 

1 

2 
11 

NNE. 

NE. 

i 

2 
3 

0 

8 
12 
20 

8 

7 
16 

1 
11 

i 
16 

2 
!! 

0 
0 

1 
1 

ENE. 

T 

i 

2 

0 

i 

o 

1 

l 

5 

10 

0 

l 
6 

In 

0 
0 

0 
0 

1 

2 
3 

2 
3 
'1 

10 
1 
1 
2 

4 
6 
3 
3 
12 

E. 

2 
9 
8 

19 
0 
4 
a 
9 
0 
a 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
0 
."> 
2 
7 
6 
0 
2 
8 
0 
ti 
.'i 

11 

0 

6 
3 

9 

9 

7 
2 

18 

ESE. 

2 

0 

6 

13 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 

0 

0 

2 

o 

0 
0 

1 

3 

1 
<> 

0 

5 

3 
8 
0 
6 
2 
8 

4 
11 

2 
17 

SE. 

0 

1 

2 
3 
0 
0 

1 
1 

4 
0 

n 
4 
7 
0 
5 
12 

0 

(l 

2 
2 

0 

(I 
1 
I 
0 
0 

1 
1 

0 

2 

d 
2 

n 

9 

2 

lí 

SSE. 

1 
1 

1 
3 

1 
0 

1 
2 

— r 

0 
0 

1 

2 
0 
0 

2 

3 

li 
0 
3 

0 

2 

0 

2 

~~ Õ~ 
1) 
0 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

2 

3 

s. 

9 
2 

2 
13 
8 
0 
6 
14 

3 

2 
2 
7 
2 
0 
2 
4 
3 
0 
2 

5 

1 

0 
0 
1 

o 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
2 
2 

sso. 

a 
3 
0 
8 
4 

o 

0 

4 

4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 

1 
0 

2 

3 

0 

2 

D 
2 

0 
3 

1 
4 
0 
0 
0 
0 

so. 

oso. 

0. 

a 
3 
d 
8 

3 

8 

0 

11 

3 

I 
3 

7 

2 
0 

I) 
2 
4 

i 

a 

0 

íi 
2 

2 

11 

2 

10 

23 

2 
1 

8 

11 

0 

4 

4 

ONU 

0 
1 
0 

1 

1 

2 
0 
3 
1 
3 
0 
4 
'  1 
1 
0 
2 

0 
0 

! 

3 

3 

5 

11 

4 
(l 
4 
8 
7 
0 
2 

9 
1 
1 
0 

2 

NO. 
1 

0 

3 
4 
4 
a 
li 

lo 
4 
0 
4 
8 

12 
3 
5 

20 
3 
0 
0 
3 

a 
1 

4 
10 

1 
1 
7 

(1 
1 

6 
0 
0 
1 
1 

NNO. 
1 

0 

2 

3 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
4 

0 
2 

9 

II 

3 

3 

0 

(i 

4 

0 

3 

7 

3 
2 

2 
7 

T 

0 
4 
6 
0 
0 
0 
0 

Calmas 

Numero 

de 
obser- 
vações 

1.'  Década. . . 

-i  i          „ 

3.>         . 

Mez 

1.*  Década. . . 
2."         » 
3.« 

Mez 

1."  Década. . . 

2.» 

3." 

Mez 

1.*  Década. . . 

2." 

3.'         » 

Mez 

0 
1 

:: 
4 

4        0 

1         0 
0        1 
a   !     1 

6        3 
0        0 
0         0 
6        3 
0        0 
0        0 
(1        0 

0  0 

1  i     0 
li        0 

0  1 

I  1 

li        0 

II  II 

1  0 
1        0 
1         0 

1)     (1 

1  0 

2  o 
0        1 
4   1     4 
2        4 
6        9 

0 
II 
(1 
0 

30 
30 
33 
93 
30 
30 
33 
93 
38 
36 
42 

■116 
40 
40 
43 

123 

20 
19 
22 
(lí 

Guarda 

(QuídI  i  <!;ts  Ladeiras) 

0 
0 

ii 
0 
2 
Õ 
3 
5 

0 

2 
2 

4 

1 

1 
2 

4 

0 

3 

1 
4 

0 
0 

- 

2 

9 

."> 

7 

21 

11 
14 

3 

28 

.   1."  Década . . . 

j?                          '  -■ 

'  Mez 

0 
0 
0 
0 

8 
17 

8 
33 

.    0 
0 

li 

0 
0 

0 

1 

4 
li 
5 

1."  Década. . . 

2.a 

3.« 

Mez 

30 
30 

33 
93 

1."  Década . . . 

2  * 

3> 

Mez 

Angra  do  Heroísmo 

5 

8 

S 

17 

2 

••) 

! 

? 

8 

23 

3 

(i 
1 
4 

38 
'iil 
ií- 

122 
'iil 
40 
ií 

124 
38 
38 
2a 

101 

Ponta  Delgada 

1.»  Década  .  .  . 

2  a 

3.» 

Mez 

1 .'  Década  . . . 

2.' 

3." 

Mez 

9 
6 

:: 

18 
2 
1 

o 
3 

0 

5 
3 
8 
2 

I 
2 

5 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 
3 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESl  MO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  FEVEREIRO  DE  1870 


jooalldctd.es 


1  >('«-:  u  1 :  t  > 

e  mez 


INh-Ii 


Guarda. . . 


Al  canhões 

((idiota  das  Ladeiras) 


Campo  Maior !  T. , 

í  Mez 


l.«  Década. 

2  •         i> 

Mez 

I."  Década. 

2.  ■         » 
3.» 

Mez 

1."  Década. 

°  ■  » 

.,.■ 

Mez 

l.°  Década. 


Évora. . 


l.a  Década . 
«a  i. 


Mez 

I."  Década 


Lagos '  3> 

í  Mez 

I    l."  Década . 

\  2  • 
Angra  do  lliT"Min> '  «,' 

Mez 


:l1llin<|ilirric;i    CHI    I  llil  I II  ili-l  1< 


Medias 


•J  horas 

da 
manhã 


754,08 
744,92 

747,24 
748,86 


672,73 
665,21 
667,64 
668,60 
700,2.'! 
748.87 
751,97 
753,81 


Meia  dia 


733,78 
744,86 

747,1  'i 
748,69 


739,23 
728,93 
732,06 
733,50 


736,61 
724,78 

728.30 
730,01 


765,23 
752,97 
756,66 
758.40 


072.27 
664.98 
667,61 
668,34 

759,51 

718.49 
750,29 

755.21 


738,76 
728,67 
731,78 
733,33 


764,55 

752.87 

750,77 
75*.  10 


758,88 
749,12 

744,77  i 
731,36 


758,28 
748,80 

744.2 

750,89 


1    1-" 

Década. . . 

763,37 

763.10 

\     ^  a 

„ 

752,80 

752.55 

Pont; 

Delgada. . 

••    :).' 

,, 

748,73 

748,24 

(  Me 

735,41 

755,09 

í  '-' 

Década. . . 

766,62 

766,10 

l  2  > 

„ 

754,27 

754,44 

E  une 

ial 

■ ' )  3.a 

„ 

754,62 

754,63 

f  Me 

758,78 

758,66 

3  horas 

da 

tarde 


752,75 

74 1,55 
745,88 
747,86 


672,01 
665,07 
667,42 
668,22 


758,77 
748,19 
750,76 
752,48 


17  'il 


i.i;.10 

728,01 
730,89 
732,21 


734,42 
724,89 

727.  li 
728,94 
7(11.27 
752,50 
755.70 
757,63 


'.i  horas 

da 
noile 


758,75 
749,66 
751,60 
753,46 


737,68 
729.37 

7.11.82 
733,04 


757,84 
748,40 
743.21 
750^29 

762,26 
7."i  1.59 
747,10 
754,12 
765,14 
753,12 
753,94 
757.57 


757,82 
748,42 
743,49 
750,37 

762,84 
752,15 
747,02 

754,50 
765,32 
"55,57 
754.53 
758,75 


Medias 


753,41 
744,73 
746,56 
748,36 


672,38 
663,14 
667,53 
668,41 
759.50 
748,53 
751,36 
753,14 


738,34 

728.17 
731,47 
732,85 
733.51 
724,83 
727,72 
729.47 
764,75 
752.7:: 
756,21 
758.01 


758,36 
748,76 
743,99 

750,82 


762.81 
752.19 
717.91 
754,76 


765,88 
753,69 
754,28 

758.0 


Uai 


7ca.ni 


77:1.00 
764,03 
764,20 
775.00 
705.75 
75t,30 
719.70 
765,75 


Mínima 


720,59 
710.70 
721.51 
710.70 


75.1.28 
7.17.01 
719.07 
737,01 
745,04 
740,64 
736,27 
750.27 

750,50 

712.70 
755. 96 
735,96 

749,43 

710.59 
748,37 

710.59 


Data 

.1.. 
máxima 


Dia 


20.50 
21,64 
(9,34 
28,94 

15.91 

20.19 

15.25 

21.20_ 

20.95 

25.91 

17,42 

32.27 

18,13 

24,84 

1 1,07 

5(1.21 

22,20 

25.51 

10.72 

31,95 

19.72 

20.12 

15.15 

35,39 

20,71 

18,66 

13,43 

29.18 


I 

20 

21 

1 

1 

20 

21 

1 

I 

20 

21 

1 


1 
20 
21 

1 


1 
20 

22 
"I 


1 

20 

21 

1 

4 

12 

21 

4 


Data 
da 

I  I  1  I  I  I  !  1  I  I  . 

Dia 


10 
12 

27 
12 


lo 
12 

27 
12 


IO 
12 
27 
12 


10 
12 
27 
12 


10 


12 


20 

12 

27 

12 

9 

20 
28 


9 
17 
27 

27 


1 
20 


10 
II 
20 


Quanti- 
dade 

1 1*'   <-ll  11  \  :l 

.'III 
mi  IlilUf- 

tros 


Tu  lai 


100,8 

10,6 
40,2 
187,6 
52,6 
60,2 
35,8 

118.0 


12.5 

43,3 

18.2 

103,8 


1-..VÍI- 

1  iox*ação 

.-In 

milliuii-- 

fcros 


r  ii  ,1 


1 2.3 
17.5 
13,8 

45.0 


15,8 
18,1 

11.0 
15.5 


24,1 
19,5 
41,1 

111.7 


29.0 

30,8 

15,8 

105,6 


1 1,5 
10,5 

12.0 

57.0 


19.1 
15.1 
10.5 
51.5 


39,3 

os.o 

02.2 
170.1 


50.0 
25.1 
22.1 
77.8 


11.1 
125.0 

17.0 
184,4 


20.5 
10. '1 
15.0 

80.5 


10,1 

Ni. o 

85.1 

170,8 


Lo«*:i1Í«1m.Uj^ 


JDeo:u  Ir. 
..  mez 


;   l.°  Década. 

2.» 
Porto 3, 

i  Mez 

j   L.«  Década. 

1  2."  » 

•  Inani. 1 <   "{'„  „ 

(   Mez 

,    1.»  Década. 

Alcanhões {  3'"         » 

(Quini  1  das  Ladeiras)    /   '., 

i   [.«  Década. 

1   2.-' 
Campo  Maior <  3»         „ 

I  Mez 

;    I.»  Década. 

E-  1  2 « 

Evora 3>         ■■ 

'  Mez 

Íl.a  Década 
2  a 
5.» 
Mez 

I   1."  Década . 

Angra  In  Heroísmo  .'  .7' 

1  3."         » 

I  Mez 

1  I."  Década. 

Ponta  Delgada....]  !" 

'  Mez 

Íl."  Década . 
°  *                 a 
O.                      » 
Mez 


Temi><'i';tt  cura  em  graus  centesimaes 


Medias 


'.<  Iioras 

da 
manhã 


9.55 
9.78 
11.01 
10.22 
1.00 
2,54 
1,86 
2,89 


10.52 
10,48 
11,87 
10,82 


7.59 

8.15 

10.71 

s.o.x 

8,44 

8.69 

10,61 

9.10 


10.99 
12,52 
11.15 
12.52 


14,89 

12.05 
15.77 
13,55 


15.95 
13,67 

10.15 
15.19 


15,26 
15,08 

16,02 
15.41 


Moio  dia 


15.07 
15.17 
15,84 
13,95 

11.52 
11.52 
11.50 
12.22 


13,82 

14,80 

10.57 
14,90 
15.51 
12.67 
1 1.27 
14,14 

In.  90 
li. 7  2 
17.11 
10,27 
10.00 
15,99 
10.71 
16.41 


:i  horas 

da 
tardo 


11.91 

12,19 

15.02 

12,91 

3,94 

4.20 

7,50 

5,03 

13,09 

15.95 
10.17 
14,36 


12.01 
12.2.1 
15,11 
15.07 


11,37 

11.05 
14.40 
12,36 

15.92 
11.20 
16,21 

11.07 


15,41 

15.00 
14.80 
11.10 


10.25 
II. is 
10.10 
15,49 
16,56 
10.11 
17.57 
16,04 


9  lioras 
da 

Máxima 
iurdia 

Mínima 
media 

Media 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

DilTerenfa 

noite 

— 

12.12 

5.71 

9,00 

14,4 

0.2 

li.  2 

— 

I2.S9 

0.59 

9.71 

11.5 

1.1 

9.9 

I       — 

15.01 

•s.l  1 

11,89 

17.5 

5.1 

12.1 

— 

13,51 

1.01 

0.72 

10.11 

17.5 

0,2 

17.3 
9,0 

— 

—0.85 

1 .89 

O.O 

-  3,0 

— 

5.10 

0.51 

2,82 

8.1 

-  2.0 

10,1 

— 

8,22 

5.00 

5.01 

9.1 

0.5 

8.9 

— 

5.82 

0.75 

3,28 
10,17 

9.4 

-  5.0 
1.1 

15.0 
15.9 

10.05 

15.95 

0.11 

15.0 

10,38 

11.50 

0.08 

10.52 

17,5 

0.5 

17.0 

12.00 

17.00 

8.82 

12.57 

17.7 

1.9 

12.8 

10.89 

7.87 

15,03 

7.20 

10.98 

17.7 

0.5 

17.2 
13,5 

12.58 

4,54 

8,11 

14.2 

0,7 

901 

15.28 

0.17 

9,10 

15,5 

2.5 

15.0 

11.57 

10,50 

8,22 

11.70 

19.0 

5.5 

15.7 

9.29 

15.95 

6,17 

9.52 

19.0 

0,7 
3.2 

18,3 
10,8 

12.51 

0,77 

9,05 

14,0 

13,19 

7.15 

10.52 

15.5 

1.5 

11.2 

15.15 

9.91 

12.55 

1  7.2 

S.5 

8,9 

— 

13.56 

7.95 

10.75 

17,2 

::.2 

5.5 

14.0 



14.38 

9.27 

11,82 

15,8 

10.5 

— 

11.91 

10.15 

12. OS 

18.1 

7,3 

11. 1 



16,55 

12.02 

14,28 

17.0 

8.:; 

9.5 

— 

15.20 

lo.,; 

12.83 

IS.', 

5.5 
7,4 

12.9 
9.7 

11.72 

15.87 

11,24 

11,  IX 

17.1 

12,50 

15.05 

8,02 

11.09 

10.9 

7.0 

9.9 

11.22 

15.31 

9.70 

15.25 

I7.S 

0.5 

11.5 

13.79 
11.70 

11.91 

9.80 

15.05 

I7.S 

0.5 

11,3 

17.55 

11.93 

11.98 

18,6 

9,5 

9.3 

12.35 

15.10 

9.52 

12,61 

10.7 

7,5 

9.2 

15.10 

17,67 

10.57 

11. 10 

18.9 

s.l 

10,5 

15.51 
11.70 

10.05 

10.02 

13.99 

18,9 

/.o 

11.1 
6,9 

17,64 

12.71 

13.08 

18.5 

ll.fi 

11.08 

17,43 

12.12 

li. 90 

18,9 

10,2 

S.7 

15.87 

is. 12 

13,90 

13,98 

18,5 

12.0 

5.9 

13,03 

17,70 

12,96 

15.27 

I.S.9 

10.2 

s.7 

D. ila 
.la 


Data 

.1., 


máxima    mínima 


Hii 


10 
II 

25 
25 


22 
1 


5 
20 
22 


-1 
20 
21 
21 


9 
15  e  11 

22 
9 


I 
II 
21 
14 


/ 

20 
22 

aa 


s  e  9 
20 
22 
22 

7 

20 

20  c  28 

20 
:: 
li 
21 
21 


I 
15 

00 


1 

15 

21 

1 


22 

I 


li 
28 
28 


1 
19 


9 
13 
20 
13 


i 
19 

22 
19 


2 
13 
25 
13 
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Localidades 


Porto. 


Décadas 
e  mez 


1.»  Década.  . . 
2  3  » 

3.' 

Mez 

l.«  Década. . . 


Guarda. 


(    1.'  1»  l   1(1  I 

\  2.-         » 

'',  3.'         - 


Mez 

I .'  Década . . . 


Alcanhoes )  a, 

(Quinla  d.is  Ladeiras)     i    '' 

(   Mez 


Ih  içada. . . 
Caiu]i"  Maior  . . . .  '  T,\ 

I  Mez 

Í|.«  Década . . . 
■i           » 
i «         » 
Mez 

i    |."  Década. . . 
» 
3/ 

Mez 

\."  Década  . . . 


I.     .      3. 


Angra  do  Heroísmo  J  ."' 


/  Mez 

!.■•  Década  . . . 


Ponl  i  Delgada J  ." 


Funchal . 


I." 

Mez 

l.«  Década . 

Mez 


Tensão 

tio  vapor  atmospherico 
em  m.iIliaietros 


Medias 


9  horas 

3  horas 

9  horas 

da 

Meio  dia 

da 

da 

manbà" 

lardc 

noite 

8.01 

8,34 

8.64 

— 

7.59 

8,26 

8,73 

— 

7.70 

9,43 

10,36 

— 

i.i  i 

8.02 
6,10 

9.22 
0.39" 

— 

5,54 

— 

5,93 

R,47 

6,67 

— 

6,78 

7,48 

7.91 

— 

6,03 

0.03 
9,24 

6,93 
9,10 

— 

8,53 

4,47 

8,96 

9,48 

9,75 

8,76 

10,21 

11,74 

11,89 

10.03 

9,17 

7.34 

10,13 

0.93 

9.19 

7.41 

7,30 

.  .i , 

8,42 

8,04 

7.86 

8,85 

9,37 

9,2 1 

9,16 

7,95 

8.30 

7,98 

8,03 

7,47 

— 

8  22 

, — 

8,11 

— 

8,19 



9,10 

— 

10,53 

— 

8.10 

— 

8,89 

— 

8,72 

8  85 

9,53 

— 

9,53 

10,21 

9.97 

— 

10,75 

11,60 

11,70 



9,59 

10  12 
[0,36 

10,31 

~  10.03 

— 

[0,03 

9,96 

8.60 

8,79 

8  92 

8,7fi 

10,10 

10,21 

10,42 

9,89 

9,54 

9,76 

9,73 

9,51 

10,14 

10,25 

10,13 

11,04 

8,43 

8,45 

8,41 

S.90 

10,06 

[0,47 

10,38 

9,66 

9,51 

0.07 

9.39 

9.33 

9,58 

9,73 

10,18 

9,92 

9,87 

9,97 

9,47 

9,63 

11,10 

11.86 

1 2  1 2 

1 1 ,59 

10,12 

10,42 

10,48 

ln.29 

Medias 


8,32 
8.16 
9,13 

8.49 

5,96 

0.30 
7.31 
0.48 


8,81 

9,3ã 

11,05 

9.03 

7.17 

7.90 
9.o2 
7.90 


7, Kl 
8.15 
9,81 
8.52 


9.12 

9.73 

11.22 

9.95 


10,04 

8,76 
10.20 
9,64 


10.13 
8,42 

10.22 
9.55 


9,88 

9.07 

11.01 

10,30 


Htunidade  relativa, 
estado  de  saturação=100 


Medias 


9  horas 

i 

3  horas 

da 

Meio  dia 

da 

manha 

tarde 

90.5 

84.6 

82,8 

83.7 

81.4 

82.2 

87.6 

82.0 

83.5 

87.2 

82,7 

82.8 

100.0 

98.2 

98.0 

100,0 

100.0 

100.0 

98,0 

98.5 

98.2 

99,4 

98.9 

98,8 

91,3 

82.6 

81,9 

94.1 

82.3 

82,0 

97.5 

87.0 

85.1 

94,1 

83,7 

82.9 

94,2 

73.2 

66,3 

95.8 

84,2 

70.5 

92.2 

70.7 

71.4 

94.2 

77.9 

71.4 

88.6 

— 

82,4 

97.0 

— 

81,1 

96,7 

— 

87.0 

93.9 

— 

83.3 

87.7 

74,5 

80.1 

87,4 

80,6 

82,3 

80.6 

83.4 

85,1 

87.3 

79,2 

78,7 

82.3 

79,4 

70.4 

82.9 

80,9 

79,9 

85,3 

80.5 

81.7 

82.4 

81,7 
72,2 

79,2 

74.9 

73,8 

72.0 

07.9 

69,6 

73,5 

70,9 

75.7 

73.7 

70,3 
69,1 

72.9 

73,8 

72.2 

76.3 

72.9 

08. 2 

81,0 

83.9 

82.1 

76,7 

74,7 

73.6 

9  horas 
da      ;  Medias 
noile 


91,9 
92,4 

90.7 
93.5 
91.9 
93,1 
91,4 
92.2 


86,6 
82,9 

85.5 
85,0 


99.0 
100.0 

98,1 
99,1 


86,6 

88.0 
91.3 
88,5 


80.2 
80.1 
81.8 

82.8 


85,5 
89,0 
91,8 
88,6 


83,9 
84,8 

85.8 

84.8 


79,4 
81.7 
83,0 

81.2 
80,5 

82.5 
83.7 
82.1 
79.3 
75.7 
80.(1 
79.9 


77.9 
81,4 
83,6 

80.8 


74,3 

71.1 
74,6 

73.3 
73.0 

72.2 
8 1 .5 
75.1 


Serenidade  do  céo 


Medias 


9  horas 

3  horas 

da 

Meio  dia 

da 

manhã 

tarde 

2,1 

1,2 

0.4 

0,4 

0.8 

0.0 

2,5 

1.7 

2.9 

l.ò 

1.2 

1.0 

1.5 

1,3 

1.0 

0.7 

0.9 

0.2 

2.0 

2  „} 

3,0 

1.4 

1,4 

1.8 

1.3 
1.0 

2,9 

1.7 

0.0 

1.1 

0.3 

1.0 

2.0 

1.7 

1.1 

1.8 

2.2 

2,3 

1,8 

0.5 

1.1 

1,4 

2.0 

3,0 

-)  -i 

1.5 

4  5 

2.1 

1.8 

— 

2.1 

2,3 

— 

*>  o 

1  2 



2  2 

2.8 

— 

2  2 

3.7 

3,9 

2.0 

2.3 

1.5 

3,9 

::.l 

1.9 

5.1 
4,8 

3.2 

5.1 

1.9 

5,8 

5,1 

4,4 

5.0 

.)  g 

0.0 

5.0 

4.2 

5,2 
2.3 

5,3 

2.1 

2.1 

2.5 

2.7 

3.0 

3.4 

^  n 

3.2 

2.6 
4,9 

2.0 

2.8 

4,4 

3,7 

3.2 

1.9 

4,0 

4,0 

3,5 

2.9 

4,0 

4.3 

5.0 

9  li  lívi- 
da 
noile 


3,2 

2.5 
3,0 

2.9 

"2T 
2.8 
3,9 
5.1 


5.11 
1.1 
5.5 
5.3 
2.0 
2.2 
2^4 


Medias 


1,4 


2.1 

1,4 

1.9 
1.9 


2.2 

2.8 
2,1 

3,3 

2.2 
L7 
2,5 
3.3 
2.0 
5.0 


0,0 

1.7 
1.7 
5,0 


5.0 
3.9 
1.0 
4,5 


2.1 

2.0 

5.0 

_2.5 

4.1'. 
4,0 
3,6 

1.1 


I  ãOcsiXl*  lades 


1  )i-.:i«  l:i- 

»*  11)1/ 


Porto. 


Guarda. 


I     1 1 

2,' 

|   Mez 

,    I.*  Década. 

1  2."  » 


(  Mez 


Íl."  D 
2.' 
., 
M    : 

.*   I> 


Campo  Maior  . . . . '  T.\ 

'  Mez 

í   I  '  Década. 


Évora 


3 


Mez 

I     D I '. 

I   2 
'•'-■"■   3 

|   Mez 

■    l  ■  Década. 

Angi    loHei   ismo     ..', 

'  Mez  

II."  li 
Qâ 
Mez 

[.■D      i 

\   2.' 
•i  . 


Funchal 


i  Mez 


5,3 
8  i 

;,  _• 

3  : 

6,7 

5.0 
6  : 


9,6 

9.7 
9,2 
9,3 


8,6 

9.1 
B.3 


Velocidacle  do  vento 
fin  Lrilometros 


Medias 


Máxima 


Data 

da 

máxima 


9.0 
5,9 
3,8 


51 

16 

23 


6,4 

31 

lio 

23 

16,6 

59 

11,0 

18 

13.0 

89 

9  1 

27 

10.0 

28 

9,1 

18 

9.0 

— 

20,0 

44 

15,0 

9,7 

92 

15,3 

92 

5.0 

8,7 

24 

11.7 

26 

8,4 

20 

8 

12 

28 

8 


8 
19 

27 
19 


2 

18 

27 
18 


a 

20 

J7 


IO 
18 

23 
»a 


ZNnniero  de  d 

Chuva 

Saraiva 

Kcvoeii  os 

8 

0 

0 

7 

0 

0 

7 

0 

0 

22 

0 
0 

0 
3 

6 

9 

0 

3 

6 

0 

v 

21 

0 

8 

8 

0 

1 

8 

0 

1 

7 

0 

0 

25 

0 

2 

7 

0 

2 

8 

1 

3 

0 

0 

O 

21 

1 

5 

5 

0 

2 

!l 

0 

1 

5 

0 

-> 

19 
6 

0 

8 

0 

0 

7 

0 

1 

5 

0 

O 

18 

0 

1 

8 

0 

0 

8 

0 

0 

7 

0 

0 

23 

0 

0 

7 

0 

3 

9 

0 

1 

6 

0 

0 

22 

0 

4 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

5 

14 

ii 

K 

Neve 

011 

peada 


Trovões 


0 
0 
0 

o 

o 
o 
o 
o 


I 

o 
I 

o 
I 

o 
o 
I 
I 

o 
I 

o 
I 

o 
o 

2 


1 

3 

o 

1  7 


N 


uiiiero  di'  vezi'! 


IO 

5 
22 


IO 

8 
12 

50 


i'<.  i  ,  i "   r 


39 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  FEVEREIRO  DE  1870 

Liooalidcu  Les 

I  ) ul:is 

«'  mez 



Frequência  do  vento 

N' TO 

N. 

NNE. 

ENE 

K. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

SO. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

Calmas 

lie 

1 

0 
0 
1 

1 

1 

0 
2 

II 
1 
(1 
1 

0 
1 
0 

1 

2 
0 

I) 

2 

0 

0 
0 

II 

0 

2 

5 

2 
1 
7 
1 
9 

0 

1 

0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
4 

i 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
6 
0 
0 
1 
1 

0 

0 

1 

1 

0 
2 

4 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 

I 
3 
0 
4 

0 
2 
í 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
(i 
2 
8 
0 
0 
II 

0 

(1 
I 

0 

1 

0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 
~Õ~ 

1 

0 

1 

0 

.'1 

0 
3 
0 
1 
0 
1 
0 

1 

0 

1 

1 

7 
1 
!) 

0 
0 
0 
0 
0 

s 
1 

ti 

0 
0 

I 
1 

0 
2 
(") 
2 
1 
2 
2 
S 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
0 

1 

2 
0 
0 

2 

1 

'I 
2 
8 
1 
:i 
2 
8 
3 
1 
4 
8 
0 
3 
2 

s 

2 
2 
í 

.'i 

0 
2 
2 
4 
0 
4 
0 
4 
0 
3 
2 
5 

12 
2 
0 

14 

0 

II 
2 
2 
~~ Õ~ 
3 
1 
4 
2 
II 
1 

3 
2 
2 
6 
10 
0 
1 
0 

1 
1 

2 
0 
3 

0 
2 

3 
5 
0 
3 
2 
5 
0 
1 
0 

1 

4 
S 

•'1 

13 

6 

7 

12 

2."i 

5 

6 

9 

20 
3 
2 
1 
6 
1 

6 
3 

10 
0 
0 
2 
2 

0 

0 

1 

1 

0 
6 
2 
8 
0 
0 
0 
0 

6 

;; 

7 
18 

1 
0 

s 

6 
3 
3 
8 
14 

3 
2 
3 
8 
0 
0 
0 
•   0 
3 
7 
6 
16 
1 
3 
2 

6 

4 

2 
2 
8 
0 
2 
1 
3 

7 
1 

3 
11 
1 
3 
1 
5 

6 

2 
2 
10 
1 
1 
5 
7 
2 
í 
2 

0 

3 

2 

o 

10 

4 

1 

0 

5 

5 

0 

6 

H 

8 

5 

6 

19 

2 

í 
0 
3 
1 
1 
0 
2 
7 
2 
1 
10 
3 
1 
1 
5 
0 
1 
0 

1 

1 

4 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
6 
4 

10 
6 

20 

4 
1 
2 
7 

14 
1 
0 

IS 

4 
1 
0 
a 

1 
0 

0 

1 

2 

5 

7 
IV 

0 

4 
2 

11 

17- 
S 
9 

31 

11 

2 

8 
21 

9 
12 
10 
31 

1 

0 
1 

2 

2 
II 
0 
2 
5 
3 
0 
8 
7 
4 
3 
14 
1 
0 
0 

1 

o 

1 
0 
6 

13 

4 
5 

22 
9 
3 
4 

16 
0 
2 
7 
9 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

1 

0 

t 

0 

1 

11 
1 

1 

13 
5 
1 
0 
6 
4 
0 
0 
4 
4 
4 
3 

11 

3 

2 

Õ 

3 
0 
0 
1 
1 

vações 

I.1  Década. . . 
2»         » 
3."    .      » 
Mez 

1."  Década . . . 

2." 

3."         » 

1.»  Década. .  . 
2.*         » 
3.'         » 

0 

(I 

1) 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

_) 
4 
1 
7 

30 
30 

24 
84 

30 

31) 
24 
84 

II 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

(Quinta  d. is  Ladoiras) 
Campo  Maior 

0 

0 
0 
0 

4 
3 
3 

10 
8 

II 
6 

25 
0 
0 
0 
0 

39 
31 

110 

40 

39 

32 

111 

1."  Década.  .  . 
2."          » 
3." 

1.»  Década.  .  . 
2."          » 
3> 

Mez 

i.°  Década. . . 
2.a         » 

Mez 

1.*  Década  .  . . 
2."         » 
Z.' 

Mez 

1."  Década  . . . 

2."         » 

3.« 

Mez 

1."  Década  . . . 

2." 

3."         » 

Mez 

0 
0 
0 
0 

3 
0 
0 

3 

0 

1 

0 

1 

2 
0 
1 
3 

20 
20 
16 
56 
30 
30 
24 
84 
40 
38 
29 
107 

Angra  do  Heroísmo 
1 

Funchal i 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

I 

0 

0 
0 
0 

7 

3 

3 

13 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 

1 
1 

2 

0 

1 

3 

4 

0 
0 
0 
0 

3 
1 

1 
S 

40 

40 

32 

112 

0 
1 
0 

1 

3 
2 
0 
5 

38 

39 

31 

108 

10 


i.°  Trimestre 


